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This  pamphlet  is  compiled  with  the  object  of  economising  the  time  and  energies  of  those  who  have  frequent  recourse 
to  the  use  of  weights  and  measures  on  account  of  the  new  standards  adopted  and  enforced  by  the  Chinese  government.  Apart 
from  the  Conversion  Tables,  which  are  forty-nine  in  all,  and  which  form  the  most  important  part  of  the  work,  there  are  set 
forth  the  Standards  of  Weights  and  Measures  of  the  principal  countries  and  places  having  trade  relation  with  China,  as  well 
as  various  Tables  of  Comparison. 

In  the  olden  days  the  Chinese  standards  of  weight  and  measure  were  originally  derived  as  follows: 
1  grain  of  husk  rice  was  taken  as  1  fen,  10  fen  made  1  tsun,  and  10  tsun  made  1  chih. 
1,200  grains  of  husk  rice  made  1  yuh,  2  yuh  made  1  ho,  and  10  ho  made  1  aheng. 
1  yuh  of  husk  rice  weighed  12  chu. 
1  cubic  tsun  of  pure  gold  made  1  chin  (16.8  Hang). 
When  the  Manchus  entered  China  they  found  that  the  weights  and  measures  used  varied  over  the  country  and  decided 
to  adopt  a  uniform  standard.    The  Kung  Pu  was  ordered  to  devise  the  means.    Eventually,  the  following  standard  was 
adopted,  known  as  the  ying  tsao  (builder's)  measure  and  kuping  (treasury)  weight: 

1  grain  of  husk  rice  sidewise  to  measure  1  fen,  10  fen  made  1  tsun,  and  10  tsun  made  1  chih. 
31.65  cubic  tsun  made  1  sheng,  10  sTieng  made  1  tou,  and  10  tou  made  1  shih. 
1  cubic  tsun  of  water  weighed  8.78475  chien,  10  chien  made  1  liang,  and  16  Hang  made  1  chin. 
After  the  Opium  War  the  Customs  Weight  and  Measure  began  to  exist  as  a  result  of  treaties  concluded  for  trade  with 
foreign  countries. 

There  was  at  one  time  an  attempt  on  the  part  of  the  Manchu  Government  to  adopt  a  standard  based  on  the  Mettic 
System.    But  before  anything  had  been  done  the  revolution  swept  the  country.  ,■ 
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The  republican  government  as  early  as  1914  decided  to  adopt  the  Metric  System  of  Weight  and  Measure  through 
what  was  named  a  double  system.  However,  owing  to  strong  opposition  from  the  merchants  the  standards  devised  were 
not  adopted. 

The  law  governing  the  new  standards  was  promulgated  by  the  National  Government  on  Feb.  16th.,  1929.  For  the 
sake  of  convenience  and  customary  usage  it  also  established  a  double  system;  one  is  the  standard  metric  unit  and  the  other, 
which  is  temporary  in  nature  and  to  be  abolished  as  soon  as  the  people  are  accustomed  to  the  use  of  the  standard  units,  is 
designed  only  for  market  use.  The  market  units  are  derived  from  those  of  the  metric  standard  by  taking  one  Kung  Sheng 
(litre)  as  one  Shih  Sheng  which  is  nearest  to  the  Chinese  customary  unit  of  capacity  Sheng,  one  half  Kung  Chin  (kilogramme) 
as  one  Shih  Chin  which  is  the  average  weight  of  the  different  varieties  of  Chin  (catty)  in  different  localities,  and  one-third 
of  a  Kung  Chih  (metre)  as  one  Shih  Chih  which  is  the  average  length  of  different  varieties  of  Chinese  "foot"  in  different 
localities,  thus  constituting  the  so-called  1-2-3  System  of  Chinese  Weights  and  Measures  based  on  the  International  Metric 
Standard. 

Since  January  1932  the  Chinese  government  forbids  the  use  of  other  weights  and  measures  than  those  proclaimed. 
In  other  words  the  new  standard  came  to  be  regarded  as  the  only  legal  one  throughout  the  country. 

It  is  the  compiler's  earnest  hope  that  the  pamphlet  will  meet  the  needs  of  the  commercial  concerns,  both  foreign  and 
Chinese. 

S.  S.  Chow 

Nanking,  December  1st.,  1934 
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第一章    各 國度量 衡制度 

CHAPTER  I    STANDARDS  OF  WEIGHTS  AND  MEASURES 

中國 標準制 
THE  NEW  CHINESE  STANDARD  (METRIC) 

I.  LENGTH 長 度 


10  Kung  Li  (MilHmetre) 公整 
10  Kong  Fen  公分 
10  Kung  Tsun  公寸 


Kung  Fen  (Centimetre)  公分 
Kung  Tsun  (Decimetre)  公寸 
Kung  Chih  (Metre)  公尺 


10  Kung  Chih 
10  Kung  Chang 
10  Kung  Ying 


公尺 
公丈 
公引 


1  Kung  Chang  (Decametre) 公丈 
1  Kung  Ying  (Hectometre)  公引 
1  Kung  Lee  (Kilometre)       公 jjj 


100  Sq.  Kung  Li  j 
(8q.  Millimetre)  j 

100  Sq.  Kung  Fen 


方 公整: 
方公分 ： 


100  Sq.  Kung  Tsun      方公寸 : 


100  Kung  Li  (Centiare) 公 整 


Sq.  Kung  Fen 
(Sq.  Centimetre) 

Sq.  Kung  Tsun 
(Sq.  Decimetre) 

Sq.  Kung  Chih 

(Sq.  Metre) 

Kung  Li  (Centiare) 


II.  AREA 平 面 
a.  Square 面 積 

[方 


方公寸 


方公尺 
(公麓 ） 


方 公尺- 


100  Sq.  Kung  Chih 

100  Sq.  Kung  Chang 方 公丈: 
100  Sq.  Kung  Ying 方 公引: 


1  Sq.  Kung  Chang 
(Sq.  Decametre) 
1  Kung  Mow  (Are) 

1  Sq.  Kung  Ying 

(Sq.  Hectometre) 
1  Kung  Ching  (Hectare) 

1  Sq.  Kung  Lee 
(Sq.  Kilometre) 


方公丈 

(公 欽) 


方公引 
(公 頃） 

方公里 


6.  Space 地 積 
Kung  Mow  (Are) 公敏        |        100  Kung  Mow  (Are) 公 敏 


Kung  Ching  (Hectare) 公  9 


III.  CAPACITY 橫 量 


o.  Cube 髏 積 


,000  Cub.  Kung 
Li 


,000  Cub. 
Fen 


Kuug 


,000  Cub.  Kung 
Tsun 


f  1  Cub.  Kung  Fen  (Cub. ) 
立方公 »=  <    Centimetre)  } 立 方公分 

( 1  Kung  Tso  (Millilitre) ) (公 撖） 

( 1  Cub.  Kung  Tsun  ) 
立方公 分= <     (Cub.  Decimetre)       } 立 方公寸 
( 1  Kung  Sheng  (Litre) ) (公 升） 

( 1  Cub.  Kung  Chih  ) 
立方公 寸= <    (Cub.  Metre)  [ 立 方公尺 

( 1  Kung  Ping  (Kilolitre) ) (公 秉） 


1 ,000  Cub.  Kung 
Chih 


L.OOO  Cub.  Kung 
Chang 


立方 公尺: 


立 方公丈 - 


l，0^n^ub.Kung| 立方 公引, 


Cub.  Kung  Chang 
(Cub.  Decametre) 


Cub.  Kung  Ying 
(Cub.  Hectometre) 


1  Cub.  Kung  Lee 
(Cub.  Kilometre) 


立 方公丈 
立 方公引 

立 方公里 


6.  Cmtent 容 量 


10  Kung  Tso  (Millilitre)  公撮 

10  Kung  Sliao  ■fir^ 
10  Kung  Ho  公合 


1  Kung  Shao 
(Centilitre) 

1  Kung  Ho  (Decilitre) 

1  Kung  Sheng  (Litre) 


t 公勺 

公合 
公升 


10  Kung  Sheng 
10  Kong  Tou 
10  Kung  Shih 


•Sirff  =    1  KuBg  Tou  (Decalitre)  公斗 

/v、、i   _  i  1  Kung  Shih  ) 八"^ 

公斗 =■!  (Hectolitre)  (公石 
公石 = 1  Kung  Ping  (Kilolitre) 公秉 


IV.  WEIGHT 重 量 


SgVamme)  K 絲 Kung  Hao  (Centigramme) 
10  Kung  Hao  公毫 =:1  Kung  Li  (Decigramme) 

10  Kung  Li  公整 =1  Kung  Feii  (Gramme) 

10  Kuue  Fen  公分 -1  Kung  Chien  (Decagramme) 


10  Kung  Chien  ^  =  1 

10  Kung  Liang  公兩: =1 

10  Kung  Chin  公斤 =1 

10  Kung  Heiig  公 '#=1 

10  Kung  Tan  ^  =  1 


Kung  Liang  (Hectogramme) 
Ktuig  Chin  (Kilogramme) 
Kung  Heng  (Myriagramme) 
Kung  Tan  (Quintal) 
Kung  Tun  (Toiiue) 


公 


整 分 

公 公 
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10  Shih  Hao  ) 
(0.03333  Millimetre)  ) 
10  Shih  Li  市整 = 

10  Shih  Fen  市分 = 

10  Shih  Tsan  市寸 = 


10  Shih  Hao  (0.666667  )  ^-s- 
Centiare)  f 市 * 


10  Shih  Li 


市整 = 


1 


中阈 市用制 
THE  NEW  CHINESE  STANDARD  (MARKET) 

I.  LENGTH 長 度 

N.B.  3  Shih  Chih=l  Metre 
10  Shih  Chih 


Shih  Li  a  Millimetre)  市麓 

Shih  Fen  (i  Centimetre)  市芬 

Shih  Tsun  (|  Decimetre)  市寸 
Shih  Chih  (i  of  a  Metre) 市尺 


10  Shih  Chang 
16  Shih  Ying 


N.B. 


II.  AREA 地 積 
N.B,  The  following  x  201 3= Metric 
Shih  Li  (61  Centiare)       市整  10  Shih  Fen 

Shih  Fen  (6^  Centiare) 市分  100  Shih  Mow 

III.  CAPACITY 積 量 
{Same  as  Metric) (與 標準 制同） 

IV.  WEIGHT 重 量 
2  Shih  Chin—1  Kilogramme  and  500  Grammes  + 


市尺 = 
市丈 = 

市引- 


市分 
市敢 


Shih  Chang  (|  Decametre) 
Shih  Ying  (i  Hectometre) 

Shih  Lee  Kilometre  or  : 
500  Metres)  ' 


Shih  Mow  (6,000  Sq. 
Shih  Chih  or  6f  Are) 
Shih  Ching  (666f  Are) 


10  Shih  Ssu  )  +处 

(0.3125  Milligramme)  f  ^ 絲: 

10  Shih  Hao  市毫: 

10  Shih  Li  市鼈: 

10  Shih  Feu  市分: 


1  Shih  Hao 

(0.8125  Centigramme) 
1  Shih  Li 

(0.3125  Decigramme) 
1  Shih  Fen 

(0,3125  Gramme) 
1  Shih  Chien 

(3,125  Gramme) 


市毫 
市釐 
市分 
市錢 


10  Shih  Chien 
16  Shih  Liang 
100  Shih  Chin 


16=1  Shih  Liang 

士 ( 1  Shih  Liang 


市兩' = 


7b '斤- 


] (31  i  Grammes) 

Shih  Chin  (i  KungChin, 
500  Grammes,  or  13 
Jiang  and  4  chien) 

Shih  Tan 
(50  Kilogrammes) 


市丈 
市引 

市里 


市 

市頃 


市兩 
市斤 
市鏐 


10  Fnn 

分： 

10  TsoD 

寸 = 

5  Chih 

尺= 

10  Ssu 
10  Hao 
10  Li 


10  TsQ 
10  Shao 

10  Ho 


1  Tsun  (or  Inch)  1.26  English 

Inches,  32  Millimetres) 


1  Chih  (or  Foot)  (1.04987  English  )  „ 
Ft.,  0.32  Metre)  f  ^ 

1  Pu  (or  Kuug)  步 （弓) 


中 國舊制 
THE  OLD  CHINESE  STANDARD 

L  LENGTH 長度 （營造 ） 

•2  Pu  步: 
10  Chang  丈: 
18  Ying  引: 


寸 


II.  AREA 地積 （營造 ） 


絲 =1  Hao 
毫 =1  Li 

整 =1  Fen  (6  Sq.  Chang) 


毫 
整 

分 


丄 0  Fun 
100  Mow 

540  Mow 


Chang  (3.6  Yds  Eng.,  or  3.2  Metres)  丈 
Ying  引 
Lee  (0,36791  English  Mile,  or  576  Metres) 里 


分= 1  Mow  (i  English  Acre,  240  Sq.  Pu)  欽 
fX=  1  Ching  頃 
敏 = 1  Sq.  Lee  方里 


撮= 1  Shao 
勺-    1  Ho 

合 


1  Sheng  (1.0354688  Litres, 
Qts.  or  .27354  Gallon) 


III.  CAPACITY 容量 （漕斛 ） 


.09416  Liq. 


IV.  WEIGHT 重量 （庫枰 ） 


勺 

10  Sheng 

升: =1  Ton 

斗 

合 

5  Toil 

斗 =1  Hu 

斛 

升 

2  Hu 

科 =1  Shih 

石 

2  Shih 

石 =1  Ying 

引 

10  Ssu 

1  Hao 

亳 

16  Liang 

10  Hao 

毫= 

1  Li 

楚 

10  Li 

釐= 

1  Fen  (Candareen) 

分 

100  Chin 

10  Fen 

分= 

1  Chien  (Mace) 

錢 

10  Chieu 

錢= 

( 1  Liang  (Tael)  (37.79937  Grammes,  o 
i    1.333  Avoir.  Ounces) 

r  j- 兩 

2G0  Chill 

Ying 


SI 


CUSTOMS  WEIGHT  AND  MEASURE 海 關 制 （舊） 

1  Tael  (Liang) 兩  = 583.3  Grains 克冷， 87.79937  Grammes 公芬 

16  Taels  兩  = 1  Catty 斤 （1*  Lb.  Avoir"  604.7899  Grammes) 

100  Catties        斤  -  1  Picul 擔 

1  Chih  尺  = 14.1  Inches  Eng. 英寸， or  0.368  Metre 公尺 

萬 國公制 （附英 制 比 較） 
THE  METRIC  STANDARD  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 

I.  LENGTH 長 度 


10 

Millimetres 

来 立来達 = 

Centimetre 

生 的来逢 = 

：        0.39370113  Inch 

英寸 

10 

Centimetres 

生 的来途 = 

Decimetre 

地 西米達 = 

：        3.9370113  Inches 

英寸 

10 

Decimetres 

地 西来達 = 

Metre 

来      達 = 

：       39.370113  Inches 

英寸 

10 

Metres 

米      逢 = 

Decametre 

地 克来逢 = 

：       10.936  Yards 

英瑪 

10 

Decametres 

^来達 = 

1 

Hectometre 

海 多来逢 = 

： 109.3614  Yards 

英碟 

10 

Hectometres 海 多来逢  = 

Kilometre 

基 羅来逢 （公里 ） = 

： 1093.614  Yards 

英 1» 

10 

Kilometres 

基 羅米逢 = 

Myriametre 

美利 35. 来達 = 

：        6.2137  Miles 

英里 

100  Sq.  Millimetres 平方来 立来逢 
100  Sq.  Centimetres 平;^ 生的 ：^<逢 

100  Sq.  Decimetres  平;^ 地西 ^ 逢 

100  Sq.  Metres  平 方米途 

100  Ares  公  敏 


1000  Cub.  Millimetres  立方来 3^ 来逢 
1000  Cub.  Centimetres  立:^ 生的 ^ 逢 
1000  Cub.  Decimetres     立:^ 地 西米逢 


II.  AREA 面 積 

1  Sq.  Centimetre  平方生 的米逢 

1  Sq.  Decimetre  平;^ 地 西米逢 
1  Sq.  Metre  or  Centiare 平 方来逢 

1  Are  公畝 

1  Hectare  公  頃 

III.  CAPACITY 積 量 
a.  Cubic  Measure 體 積 

= 1  Cub.  Centimetre 立方生 的来逢  = 
： 1  Cub.  Decimetre  立'; ^地 西;) k 逢  = 
'- 1  Cub.  Metre         立方米 途  = 


0.165  Sq.  Inch 英:^ 
16.5  Sq.  Inches 英方寸 
10.7639  Sq.  Feet 英方尺 
119.6  Sq.  Yards  英方? 

2.471  Acres      英 3b£ 


0.061  Cub.  Inch  英 立方寸 
61.024  Cub.  Inches 英 立方寸 
36.3148  Cub.  Feet    英 lit 方;？ 


— 6  — 


英 國 制 （附 公 制 比 較） 

THE  BRITISH  STANDARD  WITH  METRIC  EQUIVALENTS 

I.  LENGTH 長 度 


6.  Dry  and  Liquid  Measure 容量 （乾 體液體 同用) 

10  MiUilitres 来 立立待 = 1  Centilitre  生 的立特 = 0.07  Gill 

10  Centilitres    生 的立特  = 1  Decilitre  地 西立特  = 0.17598  Pint 

10  Decilitres     地 西立特  = 1  Litre  立      特  -  1.7598  Pints 

10  Litres         立      特  = 1  Decalitre  地 克立特  = 2.2  Gallons 

10  Decalitres    地 克立特  = 1  Hectolitre  海 多立特  = 2.75  Bushels 

10  Hectolitres 海多 立特  -  1  Kilolitre  基 羅立特    = 27.5  Bushela 


IV.  WEIGHT 重 量 


10  Milligrammes 

米立 格蘭姆 = 

Centigramme 

生 

的 

格 

蘭 

m  = 

0.16432 

Grain 

10  Centigrammes 

生的格 M 姆 = 

Decigramme 

地 

西 

蘭 

姆 = 

1.5432 

Grains 

10  Decigrammes 

地西 辂翻姆 = 

Gramme 

格 

姆 = 

15.432 

Grains 

10  Grammes 

格蘭姆 = 

Decagramme 

地 

克 

格 

m 

姆 = 

154.32 

Grains 

10  Decagrammes 

地克 格蘭姆 = 

Hectogramme 

海 

多 

格 

m 

m  = 

3.527 

Ounces 

10  Hectogrammes  海多 格蘭姆  = 1  Kilogramme     基羅格 »姆 （公斤 ） =  2.2046223  Lb.  Av. 

10  Kilogrammes  基羅格 蘭姆  = 1  Myriagramme 美利？ S 格蘭姆  = 22.046223    Lb.  Av. 

10  Myriagrammes  美利: Si 格蘭姆  = 1  Quintol  坤        多        爾  = 220.46223     Lb.  Av. 

10  Quintols  坤多爾  = 1  Tonne             辯  =  0.9484205  Ton. 


12  Lines 
4  Inches 
7.92  Inches 


a.  Lineal  Measure 常 制. 

= 1  Inch 
= 1  Hand 
= 1  Link 


25.4  Millimetres 
0.1016  Metre 
0.20117  Metre 


爾脫 胶倫爾 » 

及 eg  n§ 加躺 I 

英英英英^^英 


1"  1" 冷冷 磅^ 礤峨 

克克 克克通 


來寸寸 


11  I-  n 

德克 

寸 亨 令 


蟹尺尺 

公 公 公 
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12 

Inches 

寸 

= 1  Foot 

尺 

=       0.3048  Metre 

公尺 

3 

Feet 

尺 

= 1  Yard 

依亞 （碼） 

=       0.914399  Metre 

公尺 

2 

Yards 

碼 

= 1  Fathom 

花 

當 

=       1.8288  Metre 

公尺 

64 

Yards 

碼 

= 1  Kod,  Pole,  or  Perch  桿 

=       5.0292  Metre 

公尺 

4 

Rods,  Poles,  or  Perches 

桿 

= 1  Chain 

祉 

因 

= 20.1168  Metre 

公尺 

40 

Rods,  Poles,  or  Perches 

桿 

= 1  Furlong 

富 阿 

郞 

= 201.168  Metre 

公尺 

8 

Furlongs 富阿郎 c 

)r  1760  Yards 碟 

= 1  Statute  Mile 

里 

=       1.60934  Kilometres 

公 la 

b.  Nautical  Measure 航 

海用 

1  Link 

=        7.92  Inches 

寸 

― 

0.201168  Metre 

公尺 

100  Links 令克 or 

22  Yards 

瑪 

=        1  Chain 

祉 因 

20.1168  Metre 

公尺 

10  Chains 

祉因 

=        1  Furlong 

富阿郎 

201.168  Metre 

公尺 

80  Chains 

祉因 

=        1      Statute  Mile 

里 

] .60934  Kilometres 

公里 

6  Feet 

尺 

=        1  Fathom 

花 當 

1.8288  Metres 

公尺 

3  Statute  Mile 

里 

=        1  League 

李 格 

4.82802  Kilometres 

公里 

1  Geographical  Mile 

梅里 

= 6075.6  Feet 

尺 

1.851841  Kilometres 

公里 

1  Nautical  Mile    =  6075.6  Ft.  (Admiralty  Nautical  Mile =6080  Ft.)  =  l  Minute 
3       "     Miles:  =  1  League =3  Minutes  =  .05  Degrees =3.452  Miles  of  1760  Yds. 
60       "         ，,     =  20  Leagues=60  Minutes=l  Degree=69.04  Miles  of  1760  Yds. 
607.56  Ft.  =  202.62  Yds.=l  Cable's  Length 
6080  Ft.  (1  Knot)  per  hour -1.1515  Miles  per  hour 


n.  AREA 面 積 


144  8q.  Inches 

平方寸 

Sq.  Foot 

平方尺 - 

9.2903 

Sq.  Decimetres 

平 方公寸 

9  Sq.  Feet 

平方尺 

Sq.  Yard 

平方瑪  = 

0.836126 

Sq.  Metre 

平 方公尺 

30i  Sq.  Yards 

平方瑪 

Sq.  Rod 

平方桿 = 

25.293 

Sq.  Metres 

平 方公尺 

40  Sq.  Rods 

平方 梓 

Rood 

跻得 = 

10.117 

Ares 

公  敢 

4  Roods 路搏 or  4840  Rq.  Yards 

平方碼 

Acre 愛克 0 

r  10  Sq.  Chains 方祉因  = 

0.40468 

Hectare 

公  頃 

640  Acres 

愛 克 

Sq.  Mile 

方虽 = 

259 

Hectares 

公  頃 
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III.  CAPACITY 積 量 
a.  Cubic  Measure 體 積 

1728  Cub.  Inches   立方寸    -    1  Cub.  Foot    立方尺    -    0.028317  Cub.  Metre  立 方公尺 

27  Cab.  Feet      立方尺    = 1  Cub.  Yard    立方碼    = 0.764553  Cub.  Metre  立 方公尺 


b.  Liquid  and  Dry  Measure 容量 (乾 體液體 同 用) 


4  Gills 

及爾 = 

Pint 品耽 0 

r  20  Ounces  滥 

m  = 

0.568 

Litre 

公升 

2  Pints 

nl. 脫 = 

Quart 

E 

脫 = 

1.136 

Litres 

^ 

4  Quarts 

瓜脫 - 

Gallon 

！ m 

倫 = 

4.5459631 

Litres 

公升 

2  Gallons 

加倫 = 

1 

Peck 

港 

客 = 

9.092 

Litres 

公升 

4  Pecks 

潑客 = 

Bushel 

蒲 

式 》  = 

3.637 

Decalitres 

公斗 

8  Bushels 

蒲式爾 = 

Quarter 

瓜 

他 - 

2.909 

Hectolitres 

公石 

S6  Bushels 

蒲式爾 « 

1 

Chaldron 

卡爾奪 SW  = 

13.0905 

Hectolitres 

公石 

,  C.  Apothecaries'  Measure 藥 量 

(For  Compounding  Liquid  Medicines) 

60   Minims           来      窗     = 1    Fluid  Drachm 液 體奪蘭  = 3.652  MDlilitreB. 公撮 

8   Fluid  Drachms 液 體奪蘭     = 1    Fluid  Ounce     液 體温司  = 2.841  Centilitres. 公勺 

20   Fluid  Ounces    液 體溫司     = 1    Pint                品      脫  = 0.568  Litre.  公升 

8   Pints              &      JR     =    1   Gallon             加      倫  = 4,5459631  Litres.  ^ 

IV.  WEIGHT 重 量 
a.  Avoirdttpois 常 權 


27.84376  Grains 
16  Drams 
16  Otmces 


1  Dram 
1  Ounce 

1   Pound  (7000  Grains) 


1.772  Grammes 
28.35  Grammes 
0.45359243  Kilogramme 


一 I  I-  11 

冷翻司 

克打、 溫 


分分斤 

公 公 公 


II  11  II 


簡 司 

打 Si 磅 
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14  Pounds                                   榜  = 1  Stone  斯  冬  =      6.36  Kilogrammes 公片 

2  Stones                                    斯         冬  = 1  Quarter  瓜  他  =     12.7  Kilogrammes 公/ f 

4  Quarters                                 fll         他  = 1  Hundredweight  亨 懷脫  =     50.80235  Kilogrammes 公斤 

20  Hundredweights  or  2240  Pounds 亨特 來懷脫  = 1  Ton  哦  «  1016.047  Kilogrammes 公斤 


6.  Troy  {For  Precious  Metals) 金銀權 

24   Grains  克      冷    = 1    Pennyweight    本 尼懷脫    =     1.5552  Grammes 

20   Pennyweights    本 尼馕脫    = 1    Ounce  通      司    = 31.1035  Grammes 

12   Ounces  jg.      司    = 1   Pound  榜  = 373.242  Grammes 

c.  Apothecaries'  {For  Mixing  Medicines) 藥 權 


d.  Apothecaries'  {New) 藥 權 (新 pj) 


Grain 


Grains 

克冷 

Ounces 

a 司 

Pounds  碌 

Grammes 

克冷 

克冷 = 

.00228 

？ a 司 = 

■      .00014     磅  = 

：  .0648 

ia 司 

437.5 

克冷 = 

？ a  51  = 

=      .0625       磅  = 

： 28.3495 

嫁 

7000 

克冷 = 

16 

通司 = 

： 1              磅 = 

： 463.59243 

公芬 

公分 
公分 
公分 


e.  Diamond  and  Pearl  Measure 珍珠 寶石權 


3,1683  Grains  克         冷  =  0.2053  Gramme 

1  Troy  Ounce  金 銀權温 = 31.1035  Grammes 

0.8  Grain  克         冷  = 61.84  Milligrammes 

1  Troy  Ounce  金銀 摻 溫 §】  = 31.1035  Grammes 


20  Grams 

8  Scruples 

8  Drachms 

12  Ounces 


Scruple  司 克路步  =     1.296  Grammes 

Drachm  奪      蘭  =     3.888  Grammes  公分 

Ounce  (Troy)  温       司  = 31.1035  Grammes  公分 

Pound  (Troy)  嫁  = 373.242  Grammes  公分 


1  Diamond  Carat 

51 蚤  Diamond  Carats 

1  Pearl  Grain 

600  Pearl  Grains 


分分分 

公 公 公 


分 分絲分 

公 公 公 公 


11  11  11  一一 

冷 步蘭司 

克 - 

克 司奪溫 


脫脫 < ？冷 

石 石 

攒级^ 珠 

II 鋼  、一 

金 金 珍 珍 


1 
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美 國 制 （附 英制比 校） 

THE  AMERICAN  STANDARD  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 

I.  LENGTH 長 度 

1   U.  S.  A.  unit   美 國舉位    = 1.000002875    British  units   英 ffl 單位 
In  addition  there  are  the  following:    此 外尙 有以下 
Point    矮音脫    = l/72nd  of  1  inch      —寸 七十二 分之一 
Mil       米爾    = 1 /6000th  of  1  inch    —寸 六千 分之一 
Span     斯班    = 9  inches.  九寸 

*  II.  AREA 面 積 

1    U.S.  A.  unit    美 國單位    = 1.00000575  British  units    英 國取位 

III.  CAPACITY 積 量 
a.  Cubic  Measure 體 積 
1   U,  S.  A.  unit    美 國單位    = 1.000008625  British  units  英 國攀位 


2  Pints 
4  Quarts 
2  Gallons 
4  Pecks 
8  Bushels 
21  i  Bushels 
36  Bushels 


b.  Dry  Measure 乾體量 

(-7-1.03202= British  Imperial) 

= 1  Quart  E      脫    =  67.2006  Cub.  Inches 

= 1  Gallon  加      倫    =  268.8026  Cub.  Inches 

= 1  Peck  潑      客    -  637.605  Cub.  Inches 

= 1  Bushel  蒲式耳    = 2150.42    Cub.  Inches 

= 1  Quarter  E  他  

= 1  Barrel  巴拉耳 （權） 
= 1  Chaldron 卡 爾奪蘭 


= 0.2422425  Imp. 
= 0.96897  Imp. 
= 0.2422425  Imp. 
= 0.96897  Imp. 
= 0.96897  Imp. 


Gallon  英加 1； 俞 
Gallon  英力 n 偷 
Bushel 英 蒲式耳 
Bushel 英 蒲式耳 
Quarter 英瓜他 


脫 脱倫客 耳耳耳 

式式式 

"S  1^ 加潑 蒲蒲蒲 


寸 寸寸寸 

方 方方方 

立 立立立 
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c.  Liquid  Measure 液 體 量 


(+  1.20091  =  British  Imperial) 


4  Gills 

及 

爾 = 

1 

Jrint      qa    ^H.        ―     ^.o7o  luD.  inciies     万 可 一 

1ft  TT  a  A  r»', 
iO  U .  9.  A.  fXUlU  yjz. 

2  Pints 

on 

晚 = 

Quart     fll    脫        = 57.75  Cub.  Inches 立方寸 - 

32  U.  S.  A.  Fluid  Oz. 

液 體溫司 

4  Quarts 

瓜 

脫 - 

1 

Gallon    加倫        = 231.00  Ctib.  Inches 立方寸 = 

128  U.  S.  A.  Fluid  Oz. 

液體激 f ！】 

SlA  Gallons 

加 

倫 = 

Barrel    P 拉爾 （桶） 

26.23 

2  Barrels 

巴拉爾 == 

Hogshead  (63  Gallons) 好 斯梅特 （大桶 ） 

52.4601 

2  Hogsheads 

好 斯海特 = 

Pipe  or  Butt  (126  Gallons)  ？ 嚴浦， 或 稱拔脫 

104.9202 

2  Pipes 

添 

浦 = 

Tun  (262  Gallons) 吞 

209.8404 

42  Gallons 

加 

倫 = 

Tierce 脱 阿士 

34.9734 

2  Tierces 

脫 31  士  = 

Puncheon  (84  Gallons) 潘治 激 

69.9468 

( 0.1040875  Imp. 
- }     Gal. 英加倫 

( 0.208175  Imp. 
= ] Gal. 英加倫 

( 0.8327  Imp. 
' ( Gal. 英加倫 
Imp.  Gal. 英加倫 
Imp.  Gal. 英加倫 
Imp.  Gal. 英加倫 
Imp.  Gal. 英加倫 
Imp.  Gal. 英加倫 
Imp.  GaL 英加倫 


d.  Apothecaries'  Fluid  Measure 液 體藥量 

60  Minims  米窗 = 1  Fluid  Drachm 奪蘭 = 3,69661     Millilitres 公撮 

8  Fluid  Drachms 奪蘭 = 1  Fluid  Ounce     溫 g]  =  29.57291     Millilitres 公撮 

16  Fluid  Ounces  溫司 = 1  Fluid  Pint       n1> 脫 = 0.4731665  Litre 公升 

8  Pints  。脫 = 1  Gallon  加螽 = 3.785332   Litre 公升 


IV.  WEIGHT 重 量 

Same  as  British  except  Avoirdupois  in  which  the  American  Standard  has,  by  usage,  adopted  the  following  in  addition: 與英 制同: 

伹 常權在 習用上 有以下 衡制. 

1  Short  Hundredweight 短亭 特來懷 =  100  Pounds 磅 = 45.369243  Kilogrammes 公斤 
I  Short  Ton  短  》 顿 = 2,000  Pounds 榜 = 907.184855  Kilogrammes 公斤 


11  一 


日 本 制 （附 英 制 比 較) 


THE  JAPANESE  STANDARD  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 

I.  LENGTH 長 度 


10  Shi 

絲 = 1  Mo 

毛    = 0.001193  Inch 

英寸 

10  Smi  寸 

Sh&ku 

= 11.930337 

Inches 

10  Mo 

毛    = 1  Rin 

凝    = 0.01193  Inch 

英寸 

6  Shaku 尺 

Ken 

間 

=  5.9651685 

Feet 

10  Rin 

整    = 1  Bu 

分    = 0.119303  Inch 

英寸 

60  Ken  問 

Cho 

町 

= 119.30337 

Yards 

10  Bu 

分    = 1  Sun 

寸    = 1.193033  Inches 

英寸 

36  Cho  町 

Ri 

里 

= 4294.921536 

Yards 

1  Kujii 

•a  Shaku  (Cloth 

Measure)   掠尺    = U 

Shaku  = 

1.24274  Feet 

英尺 

英寸 
英尺 
英瑪 
英瑪 


10  Shaku   勺     =1  Go 
10  Go        合     =1  Bu  or 
1  Tsubo 
SO  Bu,  or 步， Se 
Tsubo 


II.  AREA 地 積 

合  = 3.558324  8q.  Feet  英方尺 
步，： IJP  =  3.963693  Sq.  Yards 英方碼 
畝      = 118.6108     Sq.  Yards  ^  m 


10  Se  SJt  =  1  Tan  段 = 1186.108  Sq.  Yards  英方碼 
10  Tan         =  1  Cho     町 =      2.46064  Acres       愛 克 


m.  CAPACITY 容 量 


10  Shaku 勺 = 1  Go 合 = 0.3174515  Pint 英 iJ> 脫 
10  Go      合 = 1  Sho 升 -  3.174515   Pints 英品脫 


10  Sho 升 
10  To  斗 


To  斗 = 3.968144  Gallons 英加倫 
Koku 石 = 4.96018   Bushels 英蹣式^|1 


IV.  WEIGHT 重 量 


10  Shi  絲 = 1  Mo 
10  Mo  毛 = 1  Rin 
10  Rin     g  =  1  Bu 


毛 = 0.0578713  Grain 
21  =  0.5787133  Grain 
分 = 6.7871336  Grains 


1  Momme 匁 = 57.8713365  Grains.  英^ i^^ 
1  Kin  斤 = 1.3227734  Lb.  Av.  英 磅 
1  Kwan     貫 = 8.26733378  Lb.  Av.    英 @ 


10  Bu 
160  Momme 
1000  Momme 


冷冷冷 

克克克 

英 英 英 


11  11  一 I 

分匁匁 
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4096  Cub.  Vershok     立方維 耳索克    = 1  Cub.  Archine    立方 阿耳申    = 12.703  Cub.  Feet      立 方英尺 
27   Cub.  Archine     立方 阿耳申    = 1  Cub.  Sagene      立 方薩仁    = 12.703  Cub.  Yards    立 方英碼 


b.  Liquid  Measure 液體量 


10  Tcharka 

査耳喀 = 

Schtoff 

士託夫 = 

2.16444  Pints 

M 脫 

10  Schtoff 

士  託夫二 

Vedro 

維得羅 = 

2.70555  Gallons 

加倫 

1  Butilka  (of  wine) 

布 推里喀 （酒） = 

1/16 

Vedro 

維得羅 = 

1.3-52775  Pints 

品脱 

1  Butilka  (milk,  etc.) 

(其 他如牛 奶等） = 

1/20 
- 13 

Vedro 

維得羅 = 

1.08222  Pints 

品脫 

俄國制 （附 英制 比較） 

THE  RUSSIAN  STANDARD  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 

I.  LENGTH 長 度 


II.  AREA 面 積 


256  Sq.  Vershok 

9  Sq.  Archine 

2400  Sq.  Sagene 

104.16  Dessiatina 


平方維 耳索克  = 1  Sq.  Archine  平方 阿耳申 

平方 阿耳申  = 1  Sq.  Sagene  平 方薩仁 

平 方薩仁  = 1  Dessiatina  節 斜齊納 

節 斜齊納 = 1  Sq.  Verst  平方維 耳斩他 

III.  CAPACITY 積 量 
a.  Cubic  Measure 立 方 


5.4  Sq.  Feet 
49  Sq.  Feet 
2.6997245  Acres 
0.43940829   Sq.  Mile. 


Totchka 

Liniia 

Vershok 

Archine 

Sagene 


尺尺 克里 

英英 g 英 

方 方愛方 

平 平英平 


寸寸 寸尺尺 

5 

Is  7: 

一一  一一  一一  一一  一| 

克 申仁他 

尼 M 耳 聰 

利維 阿薩維 

k  e 

Q  r  c  ^3  r 

L  V  A  ^  V 


II  11  I-  II  = 

克 leiljf ^申仁 

託利 維阿薩 


o  7  6  3  o 

111  o 

5 


c.  Dry  Measure  乾體量 


8  Garnet 
4  Tchetverika 
2  Osmina 
12  Tchetvert 

1  Cub.  Sagene 


96  Doli 

96  Zolotnik 

40  Funt 


格 If  ){S 次， 
乞多 惠浮卡 
顴 司米納 
赤、 特 維耳齊 

立方 iil 仁 


多  利 
作洛 待尼克 
分  特 


1  Tchetverika 

1  Osmina 

1  Tchetvert 

1.  Last 

789.67123  Vedro 
46.2698  Tchetvert 


乞多 惠浮卡 
額 司米納 
赤特 維耳齊 

拉司他 

維       得  羅 

赤特 維耳齊 


Medical  Funt 芬特 （藥量 ) 


IV.  WEIGHT 重 量 

1  Zolotnik  作洛 特尼克 

1  Funt  分  特 

1  Pood  笹  得 

12  Medical  Ouncia  司  35. 


0.72148  Bushel  英蒲式 

2.88592  Bushels  ^式耳 

5.77184   Bushels 英 蒲式耳 

69.26208   Bushels 英 蒲式耳 

267.061832  Bushels 英 蒲式耳 

2136.49465   Gallons  英力 u  ^ 


65.83064  Grains.  英 克？^ 
14.4451  Oz.  Av.  英 21  S] 
36.112808  Lb.  Av.  英  榜 
96  Medical  Drachme 得拉 赫馬 


印度衡 制 （附 英 制 比 較） 
INDIAN  WEIGHTS  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 


180  Grains 
80  Tola 
40  Seer 
20  Mavmd 


克冷 = 
吐拉 = 
施盔耳 = 
滿地 = 


1  Tola  吐拉  = 

1  Seer  施 3&耳  = 
1  Maund 滿地- 

1  Kaiidy  千地  = 


180   Grains  克冷 
2.0571428  Lb.  Av. 英 g 

82.285714   Lb.  Av.  英磅 

1645.714285   Lb.  Av.  英磅 


Note.— The  values  of  these  weights  vary  in  different  localities,  as — (上列 重量各 地制度 不同) 


Bengal  (Factory) 孟 加 拉 (厳用 ） 1  Maimd 
Bengal  (Bazaar)  孟 加 拉 (市用 ） 1  Maund 
Bombay  孟      寬  1  Maund 


74.666  Lb.  Av. 英瑭 
82.132  Lb.  Av. 英榜 
28       Lb.  Av. 英矮 


Calcutta  (Factory) 加 爾各答 (i ^用） 1  Maund  =  76.626  Lb.  Av. 英矮  Surat 


Karachi 

Madras 

Poona 


卡拉治 
麻 打拉薩 

ft  拿 

ili^ 拉 脫 


1  Maund 
1  Maund 
1  Maund 
1  Maund 


英!! f 
英磅 
辦 

Lb.  Av.  英據 


80       Lb.  Av. 

24.686  Lb.  Av. 

78.856  Lb.  Av. 
S6 
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英 屬南洋 制 （附 英 制 比 較) 


1  Pan  包  = 2  Gills  及爾 
i  Chupah    珠 ifl    =    1  Pint  品脫 


1  Chupah  珠 5&  =  1  Quart  瓜脫 
1  Gantang    干塘    = 1  Gallon 加输 


菲 律濱衡 制 （附 英 制 比 較） 
PHILIPPINE  WEIGHTS  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 


16  Onzas 通 沙 = 1  Libra  利白拉 = 1.014126  Lb.  Av.  英據 
26  Libras 利白拉 = 1  Arroba  35 洛巴 = 25.363      Lb.  Av.  英嫁 


4  Arrobas 亞洛巴 = 1  Quintal 坤他爾 = 101.4126  Lb.  Av.  英磅 
H  Arrobas  3?. 洛巴 = 1  Picul     澹        = 139.44236  Lb.  Av.  英謗 


爪 華衡制 （附英 制 比 較） 
JAVA  WEIGHTS  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 
16  Taels    兩 = 1  Catty 斤 = 1.36  Lb.  Av.   英據 |  100  Catties 斤 = 1  Picul 擔 = 136      Lb.  Av.  英^ 


STRAITS  SETTLEMENTS  WEIGHTS  AND  MEASURES  WITH  BRITISH  IMPERIAL  EQUIVALENTS 


I.  WEIGHT 重 量 

= 0.13333  Ox.  Av.  英 司 |  100  Katis  斤    = 1  PikuJ 撩       = 133.33333   Lb.  Av. 英榜 

= 1.33333  Oz.  Av.  英溫司 |    40  Pikuis 擔    = 1  Koyan 高岩    = 5333.S3333   Lb.  Av.  英礞 

= 1.33333  Lb.  Av.  英 嫁 ！ 

II.  CAPACITY  MEASURE 容 量 


10  Hood 
10  Chee 
16  Tahils 


1  Chee 
1  Tahil 
1  Kati 


II  II  I- 

分錢兩 


錢^ 斤 
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第二章  比較表 

CHAPTER  II    TABLES  OF  COMPARISON 
中國 標準制 與英美 日俄各 制比較 

THE  NEW  CHINESE  STANDARD  (METRIC)  AS  COMPARED  WITH  THE  BRITISH,  AMERICAN, 

JAPANESE  AND  RUSSIAN  STANDARDS 

I.  LENGTH 長 度 


New  Chinese 樣 準 

British 英 

American 美 

Japanese  日 

Riisaian 俄 

Kung  Li  (Millimetre) 

公整 

0.03937  In. 

寸 

0.03937  In. 

寸 

3.3 

Rin 

整 

3.937008  Totchka 

託赤究 

Knng  Fen  (Centimeter) 

0.393701  In. 

寸 

0.3937  In. 

寸 

3.3 

Bu 

分 

3.937008  Liniia 

利 5£ 

Kung  Tsun  (Decimetre) 

公寸 

3.93701  In. 

寸 

3.937  In. 

寸 

3.3 

Sun 

寸 

2.249719  Vershok 

維 耳索克 

Kung  Chih  (Metre) 

公尺 

3.280843  Ft. 

尺 

3.280833  Ft. 

尺 

8.S 

Shakn 

尺 

22.497188  Vershok 

維 耳荣克 

Kung  Chang  (Decametre) 

公丈 

10.936143  Yd. 

磷 

10.936111  Yd. 

瑪 

5.5 

Ken 

間 

4.686914  Sagene 

薩  仁 

Kung  Ying  (Hectometre) 

公引 

109.36143  Yd. 

m 

109.36111  Yd. 

55  Ken 
0.916667  Cho 

間 j 
町 j 

- 46.869141  Sagene 

薩  仁 

Kung  Lee  (Kilometre) 

公里 j 

i  1093.6143  Yd. 

碼, 或 

1093.6111  Yd. 

碼， 或 

550 

Ken 

間 

468.69141  Sagene 

m  仁 

1      0.621372  Mile 

里 

0.62137  Mile 里 

9.166667  Cho 

町 

0.937383  Verst 

維 耳斯他 

New  Chinese 檫 準 
Kung  Li  (Centiare)  公整 

Kmig  Mow  (Are)  公欽 
Kung  Ching  (Hectare) 公頃 


British 英 

10.7639    Sq.  Ft. 平力尺 
1.196      Sq.  Yd. 平方碼 

119.6         Sq.  Yd. 平方碼 
0.024711  Acre     ft  克 

2.4711    Acre     愛 克 


n.  AREA 面 積 

American 美 

10.76387  gq.  Ft. 平方尺 
1.195985  Sq.  Yd. 方平碼 

119.6985    Sq.  Yd. 平方碼 
0.02471  Acre     麦 克 

2.47104  Acre     愛 克 


Japanese  Q  Russian 俄 

3.025      Go  合 [ 1.977045  Sq,  Archine 平方 阿耳申 

3.025      Tsubo  评 i  21.967164  Sq.  Sagene    平 方薩仁 

1 .008333  Cho  町 0.915299  Dessiatina     節 斜齊納 
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New  Chinese 檩 準 

Kung  Tso  (  ^*ft 
(MiMitre) 


K"PSShao 《公勺 
(Centilitre)  \ 


Kung  Ho      (  . 
(Decilitre)  , 


British 英 

0.00704  Gill  及 
0.844704  Liq.Scruple 司 克路歩 - 
16.89408  Minims       米  ^ 


Kung  Sheng 
(Litre) 

Knng  Tou 

(i  ecalitre) 
Kung  Shih    ) 八>^ 

(Hectolitre)  f 么石 


0.07039  GiU 

0.35196  Liq.  Oz. 

2.81668  Liq.  Dr. 

0.70392  GUI 

3.5196  Liq.  Oz. 

0.17598  Pt. 

1.7598  Pt. 
0.219975  Gal. 


<S     爾 ' 

？ a 司 （液 )- 
打蘭 （液） 

及  爾 

溫司 （液) • 
品  脫 


加 


倫 


公斗 j  2.19975  Gal. 

2.749688  Bushels 
21.9976  Gal. 


加  倫 

蒲 式耳. 
加  倫 


New  Chinese 摞 準 

Kung  Ssu  ) 
(Milligramme)  J 

Kung  Hao 
(Centigramme) 

Knng  Li 
(Decigramme) 

Kung  Fen 
(Gramme) 

Kung  Chieii 
(Decagramme) 


British 英 

0.015432  Grain  克 

0.164324  Grain  克 

1.543236  Grains  克 


III.  CAPACITY 容 量 

American 美 

16.2311    Minims  米  资) 
0.002113  Liq.  Pt. 品脫 （液） ( 

0.000264  Gal.  加倫 （液） ( 

0.001816  Dry  Pt.  品脫 （乾) J 
0.018162  Dry  Pt. 品脫 （乾 ）〕 

0.002642  Gal.  加倫 （液） （ 
0.021134  Liq.  Pt. 品脫 （液） 
2.705183  Liq.  Dr. 打蘭 （液) j 

0.181619  Pt.  品脫 （乾 ）〕 

0.026418  Gal.  加倫 （液） < 

0.105671  Liq.  Qt.  瓜脱 （液） | 

. 3.381478  Liq.  Oz.  溫司 （液） J 
1.816192  Dry  Pt. 品脫 （乾 ） ； 

0.264178  Gal.  加倫 （液） 

33.814784  Fluid  Oz.  M  (液） ！ 

0.28378  Bushel  蒲式耳 

2.64178  Gal.  加      倫 j 

2.8378    Bushels  蒲式耳 

26.4178    Gal.  加      倫 i 

IV.  WEIGHT 重 量 

American 美 
冷 Same  as  British 企前 

冷  ，，  ，， 

冷  "  " 


公錢 j 


0.032151  Oz.  T.  潘司 （金） 
0.771618  Setup.  Med. 司 克跻步 

15.432356  Grain  克  冷 

5.643833  Dram  A  v.  打隊 j  (常） 

2.572059  Drachm  # 蘭 （藥） 


J apanese  日 


Russian 俄 


A  AKCQc  av  „i  A,  j  0.008131  Tcharka 
0.055435  Shaku 勺 j  q  000305  Uaruetz 


- cv,  1  ^  j  0.081305  Tcharka 
0.5。435  Shaku 勺 j  0.003049  Garnetz 


•  0.55435  Go  合 


0.554352  Sho  升 


0.081305  Schtoff 
0.030489  Garnetz 


0.813053  Schtoff 
0.304895  Garnetz 


査耳喀 （液） 
格耳 ft 次 （乾） 


格耳 ft 次 m 


t 託 夫 （液） 
格耳 ft 次 m 

士託夫 （液） 
格耳 次 （乾） 


0.554352  To 


、， j  0.381118  Tchetverik 赤特 維里克 （乾） 
-+  I  0.813053  Vedro        維 得 羅 （液） 
3.811184  Tchetverik 赤特 維里^  (乾） 
 '  維得 羅 （液） 


0.554352  Koku 石 j  8.130525  Vedro 


Japanese  日 


2.666667 

Shi 

絲 

2.666667 

Mo 

毫 

2.666667 

Rin 

整 

2.666667 

Bu 

分 

2.666667  Momme 匁 


Russian 

俄 

0.022505  Doli 

多 

0.016075  Med.  Gr, 

格 

0.225048  Doli 

多 

利 

0.160749  Med.  Gr. 

格 

倫 

2.250481  Doli 

多 

利 

1 .607487  Med.  Gr. 

格 

倫 

0.234425  Zolotnik 

作洛 特尼亞 

16.074866  Med.  Gr. 

格 

2.344251  Zolotnik 

作 洛特尼 iff. 

2.679141  Med. 

Drachme 

得 拉赫馬 
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New  Chinese 標 準 


British 英 


American 美 


Japanese  \\ 


Kung  Liang 
(Hectogramme) 

(公兩 j 

3.527396  Oz.  Av. 
3.215074  Oz.  T, 

溫 
溫 

nj  (常) bame  as  britisn  xHiJ 
司 （金）            ，，  ，， 

i  26.66fi667 

Momrne 

Kung  Chin 

t 公斤 )l 

2.204622  Lb.  Av. 
2  67Q229  Lb  T 

榜 
榜 

(常）            "  ,， 
(金）            "  ,， 

卜 
二  d 

Kin 
Kwaii 

Kung  Heng 
(Myriagramrae) 

[ 公衡 

22.046223  Lbs.  A  v. 

磅 

(^)|          ，，  ，' 

2.666667 

Kwan 

Kung  Tan 
(Qiiintol) 

！公擔 

1.968413  Cwt. 
220.462234  Lbs.  Av. 

亨 特來灘 i  2.204622  Short  Cwt. 
嫁       （常） \  1.968413  Long  Cwt. 

[ 26.666667 

Kwan 

Kung  Tim 
(Tonne) 

t 公敏) 

0.984206  Tou 
2204.62234  Lbs.  Av. 

嗍 
矮 

j  1.102311  Short  Tou 
(常） ( 0.984206  Long  Ton 

j-  266.666667 

Kwan 

莨 

貧) 
莨 


Russian 俄 
0.244193  Funt 
3.3 棚 3  Med. 

Ouncia 
2.441928  Flint 
2.790776  Med. 

Flint 

0.610482  Pood 

6,104821  Pood 
244.1928  Funt 

61.04821  Pood 


分 

特 

溫 

B] 亞 

分 

特 

分 

特 

酱 

得 

兽 

得 

分 

特 

蒈 

得 

中 


市用制 與英美 日俄各 制比較 


THE  NEW  CHINESE  STANDARD  (MARKET)  AS  COMPARED  WITH  THE  BRITISH,  AMERICAN, 

JAPANESE  AND  RUSSIAN  STANDARDS 


Market 市 用 


Shih  Li 

市釐 

Shih  Fen 

市芬 

Shih  Tsun 

市寸 

Shih  Chih 

市尺 

Shih  Chang 

市丈 

Shih  Ying 

市引 

Sh\h  Lee 

市里 

N. 

British 英 

0.013123  In. 

0.131234  In. 

1.312337  In. 

1.093614  Ft. 

0.364538  Yd. 
； 10.936143  Ft. 

3.64-5382  Yd. 
； 109.361433  Ft. 

36.45382  Yd. 
： 646.80715  Yd. 

0.310686  Mile 


LENGTH 長 度 

Metre 公 尺 
J apanese  fl 


B.  3  Shih  Chih 巿 尺 

American 美 

寸      0.013123  In.  寸 

寸      0.131233  In.  寸 

寸       1.312333  111.  寸 

尺 j     1.093611  Ft.  尺 I 

碼 1     0.364537  Yd.  m  f 

尺 j  10.93611   Ft.  尺 > 

m }     3.64537   Yd.  碼 f 

尺 j  109.3611     Ft.  尺 j 

mi  36.453703  Yd.  碼 ) 

m  i  646.80555  Yd.  碼 j 
虽 1    0.310685  Mile 虽 ) 


Rin 

Bu 

Sun 


整 
分 
寸 


1.1 


Shaku  尺 


1.833333  Ken 


間 


18.33333  Ken  間 

0.305556  Cho  町 

27.5         Ken  間 

4.583334  Cho  町 


Jttiasian 俄 
1.312336  Totchka 託赤克 

1.312336  Liniia  利尼 S£ 
0.749906  Vershok 維 耳索克 

0.468691  Archine  阿耳申 
7.499063  Vershok 維 耳索克 

1.562305  Sagene  薩  仁 

15.623047  Sagene  薩  仁 

0.468692  Verst  維:^ 他 
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II.  AREA 面 積 


Market 市 用 

British 英 

Shih  Hao 

市毫 

7.175933  Sq.  Ft. 

平方尺 

ShihLi 

市整 j 

； 71  7KqqQ    fin  FY 

' 7.97333  Sq.  Yd. 

v^JJ  K. 
平方碼 

Shih  Fun 

市芬 

79.7333    Sq.  Yd. 

平方碼 

Shih  Mow 

市敏 j 

i  797.333      Sq.  Yd. 
' 0.164407  Acre 

平方碾 

愛 克 

Shih  Ching 

市頃 

16.44066  Acre 

愛 克 

American 美 

7.175913  Sq.  Ft. 

71.759133  Sq.  Ft. 
7.973273  Sq.  Yd. 

79.73273  Sq.  Yd. 

797.3273    Sq.  Yd. 
0.164736  Acre 

16.4736  Acre 


Japanese  日 


2.016667  Go  合 
2.016667  Tsubo  ^ 


平方尺 

平方尺 
平方礪 

平方碼  20.166667  Tsubo 抨 
S 方 Si  6.722222  Se  敢 
愛 克     6.722222  Cho  町 


Russian 俄 
13.180305  Sq.  Archine 平方 阿耳申 

131.803052  Sq.  Archine 平方 阿耳申 

1318.03052  Sq.  Archine 平方 阿耳申 

146.447426  Sq.  Sagene  平 方 薩 仁 

6.101996  Dessiatina  節 斜齊納 


III.  CAPACITY 積 量 
{Same  as  Metric 與 標準制 同) 


Market 市 用 
Shih  Ssu  市絲 


Shih  Hao 
Shih  Li 

Shih  Full 


市毫 

市分 


Shih  Chieu 市錢 


IV.  WEIGHT 重 量 
N.  B.  32  Shih  Liang 市兩 o/*  2  Shih  Chin 市 斤 
British 英         '  American 美 

0.004823  Grains  克  冷 0.004823  Grains  克  冷 
0.048226  Grains  克  冷 0.048226  Grains  克  冷 
0.482261  Grains       克      冷 0.482261  Grains     鬼  冷 


=1  Kilogramme 公 斤 

Japanese  0 
0.083333  Mo  毛 

0.833333  Mo  毛 
0.833333  Rin  整 


4.822611  Grains 
0.010047  Oz.  T. 
0.241131  Scruple 

1.763697  Dram  Av. 
0.803768  Drachm 


克  冷 
溫司 (金) 
司 克路步 

打 m) 
奪闞 m)\ 


4.822611  Grains 
0.010047  Oz.  T. 
0.241131  Scruple 

1.763697  Dram 
0,803768  Apo. 
Drachnq 


克 
溫 

司 

打 
奪 


冷 

克路步 
蘭 （常） 

m  m) 


Russian 俄 

0.007033  Doli         多  利 

0.005023  M.  Grains 格  偷 

0.070328  Doli  多  利 

0.050234  M.  Grain 格  倫 

0.703275  Doli  多  利 

0.50234  M.  Grain 格  倫 


,、 ",，  2X  ^  0.073258  Zolotnik    作洛 特;？  ^ 

Bu  分 j  5.023395  M.  Grains 克  冷 

八 QoooQc  TVT  An  S  0.732578  Zolotnik    作 洛特尼 ffi 

0.833333  Momme 匁 j  0.83723  Drachme 得 拉赫馬 
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Market 市 用 
Shih  Liang  市兩 
Shih  Chin  市斤 


British 英 


1.102311  Oz.  Av. 
1.00471   Oz.  T. 
1.102311  Lb.  Av. 
1,339614  Lb.  T. 


溫 司 （常） 

潘 m  m 

榜 

磅 


Shih  Tan     市镥 0.984206  Cwt        亨特 來馕脫 


American 英 

\  1.102311  Oz.  ？ a  司 

' 1.00471  Oz.  T.  a.  SI 

i  1.102311  Lb.  碌 

[ 1.339614  Lb.  T.  # 

1.102311  Short  Cwt 亨待 來懷脫 （短) 
0.984206  Long  Cwt 亨特 來懷脫 （長) 


Japanese  Q 

8.33333  Momme 匁 

0.833833  Kin  斤 
0.133333  Kwan  R 


Rtiaaian 俄 

0.07631  Funt  分特 （常) 

1.04654  M.  Oz.  溫^ 

1.2209fH  Wunt  分特 （常） 

1.395388  M.  Funt  分特 （藥） 


13.33333  Kwan     鬣 3.052411  Pood 


普得 


英國制 與中國 制 比 較 
THE  BRITISH  STANDARD  AS  COMPARED  WITH  THE  CHINESE  STANDARDS 


I.  LENGTH 長 度 


British 英 

New  Chinese  {Metric) 樓 準 

Market 市 用 

Ying  Tsao  (Old) 整 造 

Inch 

寸 

25.4         Ktmg  Li  (Millimetre) 公 H 

0.762 

Shih  Tsun  (Inch) 

0.793749  Tsun  (Inch) 

寸 

Foot 

尺 

0.3048     Kung  Chih  (Metre) 

公尺 

0.9144 

Shih  Chih  (Foot) 

市尺 

0.952499  Chih  (Foot) 

尺 

Yard 

碼 

0.914399  KuBg  Chih  ，, 

公尺 

2.743197 

Shih  Chih  (Feet) 

市尺 

2.857497  Chih  (Feet) 

尺 

Fathom 

花 

常 

1.8288     Kung  Ohih  ,， 

公尺 

5.40864 

Shih  Chih  (Feet) 

市尺 

5.71499   Chih  (Feet) 

尺 

Rod 

樂 

5.02919    Kung  Chih  ，, 

公尺 

15.08757 

Shih  Chih  (Feet) 

市 K 

15.71623   Chih  (Feet) 

尺 

Chain 

祉 

因 

20.11678   Kung  Chih  „ 

公尺 

60.36034 

Shih  Chih  (Feet) 

市尺 

62.86498   Chih  (Feet) 

尺 

Furlojig 

富阿都 

201.1678     Kung  Chih  „ 

公尺 

603.6034 

Shih  Chih  (Feet) 

市尺 

628.64934   Chih  (Feet) 

尺 

Mile 

里 

1 崖 4!fsa 

公里 

Shih  Chih  (Feet) 
Shih  Lee 

市尺 1 
市里 ^ 

2.793997  Lee 

里 

Nautical  Mile 

m 

虽 

1.85187  „ 

公里 

3.70374 

Shih  Lee 

市虽 

3.216052  Lee 

里 

British 英 
Pq.  Inch 平方寸 
Sq.  Foot 平方尺 
Bq.  Yard 平方碼 


II.  AREA 面 積 


New  Chinese  (Metric) 樓 準 
6.4516     Sq.  Krmg  Fen  (Centimetre)  方公分 
9.2903     Sq.  Kung  Tsun  (Decimetre) 方公寸 
0.836126  Sq.  Kung  Chih  (Metre)  方公尺 


Market 市 用 
0.580644  Sq.  Shih  Tsun  (Inch) 方市寸 
0.836127  Sq.  Shih  Chih  (Foot) 方市尺 
7.525134  Sq.  Shih  Chih  (Foot) 方市尺 


Ying  Tsao  (Old) 營 造 

0.630038  Fong  Tsun  方寸 

0.907254  Fong  Chih  方尺 

1.360881  Hao  毫 
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British 英 


New  Chinese  (Metric) 標 準 


Sq.  Pole 
Rood 
Acre 
Sq.  Mile 


平 方布耳 
路  得 
ft 

平 方 


克 
虽 


25.293  Sq.      Kung  Chih  (Metre) 方公尺 

10.117  Kung  Mow  (Are)  公 欽 

0.40468  Kung  Ching  公 頃. 

259  Kuiig  Ching  公 頃 


Market 市 用 
227.637      Sq.   Shih  Chih  (foot) 
1.61755   Shih  Mow 
6.0702     Shih  Mow 
3885  Shih  Mow 


Ting  Tsao  (Old) 祭 造 
方市尺 4.U6666Li  If 
市 欽 1.646666  Mow  欲 
市 欽 6.586666  Mow  tX 
市 敏 42.154662  Ching 


m.  CAPACITY 容 量 
a.  Liquid  or  Dry 液 體， 乾 體 


British 

英 

Metric  and  Market 新 制 

Tsao  Hu  (Old)  )fjp{- 

GiU 

及 

爾 

1.42061    Kung  Ho  (Decilitre) 

公合 

1.371952  Ho 

合 

Pint 

an 

脫 

0.568245  Kung  Sheng  (Litre) 

公升 

5.487808  Ho 

合 

Quart 

脫 

1.13649   Kung  Sheng  ,, 

公升 

1.097562  Sheng 

升 

Gallon 

加 

倫 

4.546963  Kung  Sheng  ,, 

4.390246  Sheng 

升 

Peck 

港 

客 

9.09193    Kung  Sheng  ,， 

8.780493  Sheng 

升 

Bushel 

蒲式耳 

3.63677   Kung  Ton  (Decalitre) 

公斗 

3.512197  Ton 

斗 

Quarter 

瓜 

他 

2.909416  Kung  Shih  (Hectolitre) 

公石 

2.809758  Shih 

石 

Chaldron 

卡 爾奪蘭 

13.09237   Kung  Ping  (Kilolitre) 

公秉 

12.64391  Shih 

石 

British 英 
Minim  来帘 
Fluid  Drachm  奪蘭 
Fluid  Ounce       Jft 司 


6.  Apothecaries' 藥 量 

Metric  and  Market 新 制 
0.059192  Ktmg  Tso  (MiUilitre) 
3.55163  Kung  Tso  (MiUilitre) 
2.84123   Kung  Shao  (MilliUtre) 


Tsao  Hu  {Old) 糟科 
公撮  0.005717  Shao 勺 
<2r^  0.342988  Shao  勺 
公勺      2.743904  Shao 勺 
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IV.  WEIGHT 重 量 


a.  Avoirdupois 常 權 


British 

英 

N&u)  Chinese  {Metric) 檁 準 

Market 市 用 

Kuptng  (Old) 車 种 

Grain 

克 

0.064799 

Kung  Fen  (Gramme) 

公分 

0.207356 

Shih  Fell 

市分 

1.73719    Li  3f 

Dram 

打 

1.771845 

T 产—                 一        f  f-\     _  一、 

Kung  Fen  (Gramme) 

公分 

5.670105 

bhin  ren 

市分 

4.750128  Fen  (Caud.) 分 

Ounce 

溫 

司 

28.349527 

Kung  Fen  (Gramme) 

公分 

9.071849 

Shih  Chien 

市錢 

t  .600206  Chien  (Mace) 錢 

Pound 

據 

0.453692 

Kung  Chin  (Kilogramme) 

公斤 

0.907185 

Shih  Chin 

市斤 

0.760021  Chin  (Catty) 斤 

Quarter 

瓜 

他 

12.700588 

Kung  Chin  (Kilogramme) 

公斤 

25,401176 

Shih  Chin 

市斤 

21.280576  Chin      ,,  斤 

Hundredweight 

亨特 來懐脫 

50.802352 

Kung  Chin  (Kilogramme) 

公斤 

101.604704 

Shih  Chin 

市斤 

86.122302  Chill       ,,  斤 

Ton 

顿 

1016.04704 

Kung  Chin  (Kilogramme) 

公斤 

2032.09408 

Shih  Chin 

市斤 

1702.44604  Chin       ,,  斤 

1.016047 

Kung  Tun  (Tonne) 

'公敏 

Market 市 用 
0.207356  Shih  Fen 
4.976577  Shih  Fen 
0.995311  Shih  Liang 
0.746484  Shih  Chih 


Kuping  (Old) 庫 种 
1.73719   Li  SI 
4.169256  Fen  (Cand.)  分 
8.338511  Chien  (Mace) 錢 
0.625388  Chin  (Catty) 斤 


c.  Apothecaries' 

New  Chinese  (Metric) 檫 準 

0.064799  Kung  Fen  (Gramme)  公芬 

1.295978  Kung  Fen  (Gramme)  公芬 

3.887935  Kung  Fen  (Gramme)  公分 

31.103481  Kung  Fen  (Gramme)  公分 

0.373242  Kung  Chin  (Kilogramme)  公斤 


藥 權 

Market 市 用 
0.207356  Shih  Fen 
4.147131  Shih  Fen 
1.244139  Shih  Chien 
0.995311  Shih  Liang 
0.746484  Shih  Chin 


Kuping  (Old) 庫 ； 
0.173719  Fen  (Cand.) 分 
3.47438  Fen  ,，  分 
1.042314  Chien  (Mace) 錢 
0.833851  Liang  (Tael)  m 
0.626388  Chin  (Catty)  Jf 


Bntiah 英 

Grain 

Pennyweight 
Ounce 
Pound 


b.  Troy 金銀權 
New  Chinese  {Metric) 樓 準 
0.064799  Kung  Fen  (Gramme) 
1.556174  Kung  Fen  (Gramme) 
31.103481  Kung  Fen  (Gramme) 
0.878242  Kung  Chin  (Kilogramme) 


British 英 
Grain 
Scruple 
Drachm 
Ounce 
Pound 


芬分 兩 斤 

市 市市市 


分分 錢兩斤 

市市 市市市 


冷脱司 

尼 

克 本遇磅 


分分斤 

公 公 公 公 


冷^ 蘭司 

路 

克 

克司奪 a 磅 
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美國制 與中國 制比較 

THE  AMERICAN  STANDARD  AS  COMPARED  WITH  THE  CHINESE  STANDARDS 

I.  LENGTH 長 度 


American 类      New  Chinese  (Metric) 樓 準  Market 市 用  Ying  Taao  {Old) 整 造 


Inch 

寸 

2.540005 

Kung  Feng  (Centimetre) 

公分 

0.762002  Shih  Tsun 市寸 

0.793752  Tsun 

(Inch) 寸 

Link 

克 

20.11684 

Kung  Feng  ，, 

公分 

0.603505  Shih  Chih 市尺 

6.286513  Tsun 

,, 寸 

Foot 

尺 

0.304801 

Kung  Chih  (Metre) 

公尺 

0.914402  Shih  Chih 市尺 

0.952502  Chih 

(Foot) 尺 

Yard 

0.914402 

Kung  Chih  ,, 

公尺 

2.743205  Shih  Chih 市尺 

2.857506  Chih 

(Feet) 尺 

Fathom 

花當 

1.828804 

Kung  Chih  ,, 

公尺 

5.486411  Shih  Chili 市尺 

5.715011  Chih 

"  尺 

Rod 

樂德 

6.02921 

Kung  Chih  ,, 

公尺 

15.08763  Shih  Chih 市尺 

15.716281  Chih 

„  尺 

Chain 

扯因 

20.11684 

Kung  Chih  ，, 

公尺 

60.35052  Shih  Chih 市尺 

62.865124  Chih 

"  尺 

Mile 

里  - 

<  1.609347 
\  1609.3472 

Kung  Lee  (Kilometre) 
Kung  Chih  (Metre) 

公里 . 
公尺 

{      3.218694  Shih  Lee  市里 
I  4828.0416    Shih  Chih 市尺 f 

2.794006  Lee 

里 

Sea  Mile 

梅里 

1,853249 

Kung  Lee  (Kilometre) 

公里 

3.702497  Shih  Lee  市里 

3.217446  Lee 

里 

II.  AREA 面 積 


Sq.  Inch 
Sq.  Link 
Sq.  Foot 
Sq.  Yard 
8q.  Rod 


American 
平方寸 
平 方冷克 
平方尺 
平方锡 
平 方樂徨 


Sq.  Chain 平 方祉因 
Acre  愛  克 
Sq.  Mile 平方里 


美  New  Chinese  {Metric) 樓 準 

6.461626  Sq.     Fen  (Centimetre) 
404.6873    Sq.     Fen  „ 
929.0341    Sq.     Fen  ,, 
0.836131  Sq.     Chih  (Metre) 
25.29295  Sq.     Chih  „ 
4.04687  Kung  Mow  (Are) 
0.404687  Kung  Ching  (Hectare) 
258.9998    Kung  Ching  „ 


ring  Tsao  {Old) 整 造 
0.630042  Fong  Tsun 
39.52024     '，  Tsun 
0.90726     ，，  Chih 
1.36089  Hao 
4.116692  Li 
0.658671  Mow 
6.586707  Mow 
42.154922  Ghing  - . 


Market  ] 
0.580646 
0.364219 
0.836131 
7.525176 
227.63655 
0.607031 
6.070305 
38.84997 


分分 分尺尺 畝頃頃 

公 公 公 公—、 、 . 

方方 方方方 公公公 


寸寸尺 

方方方 t?- 袋敏欲 gf 


寸尺尺 尺尺敏 敢頃 

市市 市市市 

方方 方方方 市市市 

W  W  n 

T.  c.  c-  c-  c-  m  m  m 
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III.  CAPACITY 容 量 


a.  Dry  Measure 乾 體 

American 类       Metric  or  Market 新 制       Tsao  Hu  (Old) 漕角 ；)•      ！      American 美        Metric  or  Market 新 制        Tsao  Hu  (Old) 消科 
Dry  Pint    品脫 0.550599  Kuiig  Sheng  (Litre) 公升 5.317383  Ho     合 |  Peck     港 客 8,80958  Kung  Sheng  (Litre) 公升 8.507813  Sheiig 升 
Dry  Quart 瓜脫 1.101198  Kung  Sheng     ，，     ^  1.063477  Sheng 升 I  Bushel 蒲式耳 3.52383  Kung  Tou    (Decalitre) 公斗 3.403125  Tou 斗 


American 美       Metric  or  Market 新 制    Taao  Hn  (Old)    jf 射 
Gil】  及爾 118.292      Tso  (Centilitre)     撮 1.142397  Ho 合 

Liquid  Pint 品脫      0.473167  Sheng  (Litre)        升 4.569587  Ho 合 


6.  Liquid  Measure 液 體 

American 美     Metric  or  Market 新 制     Tsao  Hu  (Old)  清射 
liquid  Quart   瓜脫    0.946333  Sheng 升 （Litre)  0.913917  Sheng 升 
Gallon  加齒    3.785332  Sheng 升      ,，      3.65567  Sheng 升 


c.  Apothecaries'  Fluid  Measure 藥液體 


American 美       Metric  or  Market 新 制     Tsao  Hu  (Old) 清科 
Minin  米紫 0.06161  Tso  (MillUitre) 撮 0.00595   Shao  勺 

Fluid  Drachm 奪蘭 3.69661    ,,  撮 0.356999     ,,  勺 


American 美       Afe<ric  or  Market 新 制     Tmo  Hu  {Old) '遭斛 
Fluid  Ounce 顔 |  ^^{SS)  |  [  2. 藝 92  Shao 勺 

Gallon  加倫     3.785332  Sheng  (Litre)   升    3.66567    Sheng 升 


IV.  WEIGHT 重 量 
a.  Avoirdupois  Measure 常 權 


American 美 
Grain       克 冷 
Dram       打 蘭 
Ounce      溫 司 

Pound  磅 


New  Chinese  {Metric) 樣 準 
0.064799  Kung  Fen  (Gramme) 
1.771845  Kung  Fen  ,， 
28.349527  Kung  Fen  „ 

0.453592  Kung  Chin  (Kilogramme) 


Market 市 用 

0.207356    Shih  Fen  市分 

5.670105   Shih  Fen  市分 

9.071849   Shih  Cbien 市錢 

0.907185  Shih  Chiu  市斤 
14.514958   Shih  Liang 市 》^ 


Kuping  {Old) 庫 ？ f 

1.73719    Li  H 

4.750128  Fen  (Cand.) 

7.600206  Chien  (Mace) 

12.160329  Liang  (Tael) 
0.76002L  Chin  (Catty) 


分 錢兩斤 


分分分 斤 

公 公 公 公 
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American 美 
Short  Hundredweight 亨特 來懐晩 （短） 

Long  Hundredweight 亨特 來懷晚 （县） 


Short  Ton 


Long  Ton 


mm) 


mm 


New  Chinese  (Metric) 標 準 
45.359243  Kung  Chin  (Kilogramme) 公斤 

50.802352K  ung  Chin  ,,  公斤 


907.184855  Kuiig  Chin  " 
0.907185  Kung  Tun  (Tonne) 


1 1016.047038  Kung  Chin  (Kilogramme) 公斤 I 
I     1.016047  Kung  Tun  (Tonne)  公 


Market 市 用 


Kuping  {Old) 庫 杵 


90.718486  Shih  Chin 市斤 


76.002056  Chin 


(Catty) 斤 


101.604704  Shih  Chin 市斤 j  85.122302  Chin 

- i  (Catty) 斤 

(1530.04111  (hill 
1814.369711  Shih  Chin 市斤、  (Catty) 斤 

18.143697  Shih  Tan 市據     1 15.200411  Tan 

[  (-1702.446044  Chin 

1 2032.094076  Shih  Chin 市斤)  (Catty) 斤 

I    20.320941  Shih  Tan    市攙 j  17.02446  Tan 

L  (         (Picul)  m 


b.  Tfcry  Measure 金銀權 


American 美 
Grain  克  冷 

Pennyweight 木; £ 懷脫 
Troy  Ounce    fS.  司 

Troy  Pound  g 


Amerioan 美 


Neuf  Chinese  (Metric) 樓 準 

0.064799  Kung  Fen    (Gramme)  公分 

1.555174  Kung  Fen          ，，  公分 

31.103481  Kung  Fen         ，,  公分 

0.378242  Kuag  Chin  (Kilogramme) 公斤 - 


Market 市 用  Kuping  (Old) 車 ff 

0.307356  Shih  Fen  市分     1.73719   Li  整 

4.976577  Shih  Fen  市分  4.169256  Fen  (Cand.)  分 
0.995311  Shih  Liang 市兩     8.338511  Chien  (Mace) 錢 


0.746484  Shih  Chin  市斤 
11.943637  Shih  Liang 市兩 


0.625388  Chin  (Catty)  斤 
10.006214  Liang  (Tael)  m 


e.  Apothecaries'  Measure 藥 權 


New  Chinese  (Metric) 標 準 


Market 市 用 


Grain  克  0.064799  Kung  Fen  (Gramme) 

Apoth.  Scruple 司克 路步  1.295978  Kung  Fen  ，， 
Apoth.  Drachm 奪  璣 3.887935  Kung  Fen  ，, 
Apoth.  Ounce    通      司 31.103481  Kung  Fen  ，， 

Apoth.  Pound    磅  0.373242  Kung  Chin  (Kilogramme) 公斤 


公分 
公分 
公分 
公分 


0.207336 

4.147131 

1.244139 

0.995311 

0.746484 
11.943637 


Shih  Fen  市分 

Shih  Fen  市分 

Shih  Chien 市錢 

Shih  Liang  市雨 

Shih  Chin  市斤. 

Shih  Liang  t^fH 


Kuping  {Old) 簞 

0.173719  Fen  (Cand.) 分 

3.47438  Fen      „  分 

1.042314  Chien  (Mace) 錢 

0.833851  Liang  (Tael) 兩 

0.625388  Chin  (Catty) 斤 

10.006214  Liang  兩 
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日本制 與中國 制比較 


THE  JAPANESE  STANDARD  AS  COMPARED  WITH  THE  CHINESE  STANDARDS 


Japanese 
Mo 
Rill 
Bu 
Sun 


Shakii  尺 


Keu 
Cho 


間 
町 


New  Chinese  {Metric) 標 準 
0.030303  Kung  Li  (Millimetre)  公 
0.30303  Kung  Li  ,，  公整 
3.030303  Kung  Li  ,，  公 Sf 
3.030303  Kimg  Fen  (Centimetre) 公分 
0.30303  Kung  Chih  (Metre)  公尺 
3.030303  Kung  Tsun  (Decimetre) 公寸 
1.818182  Kung  Chih  (Metre)  公尺 
109.0909091  Kung  Chih  „ 


I.  LENGTH 長 度 

Market 市 用 
0.090909  ShihLi 


公尺 

T?;  m  S  3927.272727   Kung  Chih       ，，  公尺 

里 '[      3.927273  Kung  Lee  (Kilometre) 公里 


0.909091  ShihLi 

0.909091  Shih  Fen 

0.909091  Shih  Tsun 

( 0.90909]  Shih  Chih 
\  9.0909091  Shih  Tsun 

5.454645  Shih  Chih 

327.272727  Shih  Chih 

11781.818181  Shih  Chih 

7.854545  Shih  Lee 


市楚 
市整 

市分 
市寸 

市尺 I 
市寸 f 
市尺 
市尺 

市尺 t 
市里 f 


Ying  Tsao  {Old) 醫造 
0.94697   Hao  毫 
0.94697  Li  整 
0.94697  Fen  分 
0.94697  TBun  (Inch) 寸 

0.94697  Chih  (Foot) 尺 


1.136364  Pu 
3.409091  Ying 

6.818181  Lee 


步 
引 

虽 


Japanese 
Shaku 勺 
Go 

Tsubo 


Fl 


New  Chinese  (Metric) 標 準 


Se 

Tan 

Cho 


合 

烀 （步） 

PS 
町 


0.033058  Kung  Li  (Centiare) 

0.330579  Kung  Li  " 
3.305786  Kung  Li  „ 

0.991736  Kung  Mow  (Are) 

9.917355  Kung  Mow  ,， 


n.  AREA 面 積 

Market 市 用 
公楚     29.75211    Sq.  Shih  Tsun 
公整     2.975211    Sq.  Shih  Chih 
公整     29.762065  Sq.  Shih  Chih 
892.5624   Sq.  Shih  Chih 

0.14876  Shili  Mow 
1.487603  Shih  Mow 


公 

公敏 


方 
方 
方 
方 
市 

市 


寸 
尺 
尺 
尺 


Ying  Tsao  (Old) 簪 造 
0.053805  Hao  毫 
0.538051  Hao 
0.538051  Li 


1.614153  Fen 
1.614153  Mow 


毫 
整 

分 

敏 


%Mmt  IZl  Sg  (hectare)  f  |  f  14.876033  Shih  Mow         市 Ift   0.161416  Ching 頃 


Japanese         Metric  or  Market 新 制 

Shaku  勺       1 .803907  Sbao  勺 

Go  合      1.803907  Ho  合 

Sho  升      l,803n07  Sbeng  升 


III.  CAPACITY 容 量 

Japanese  日 
To  斗 
Koku  石 


Tsao  Hu    -f 科 
L.742116  Shao  勺 
1.742116  Ho  合 
1.742116  Sheng  升 


Metric  or  Market 新 制 
1.803907  Tou  斗 
1.803907  Shih  石 


Tsao  Hu  ？ f 糾 
1.742116  Tou  斗 
1.742116  Shih  石 
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俄國制 與中國 制比較 

THE  RUSSIAN  STANDARD  AS  COMPARED  WITH  THE  CHINESE  STANDARDS 


IV.  WEIGHT 

New  Chinese  (Metric) 樓 準 


3.75  Kung  Ssu 

(Milligramme) 

公絲 

公繁 

3.76  Kung  Li 

公餘 

3.75  Kung  Fen 

(Gramme) 

公分 

0.6   Kung  Chin 

(Kilogramme) 

公斤 

3.75     ,,  ,, 

重量 

Market 市 用 

1.2  Shih  Hao  市毫 

1.2  Shih  Li  市楚 

1.2  Shih  Fen  市分 

1.2  Shih  Chien 市錢 

j  19.2  Shih  Liang 市兩 
1  1.2  Shih  Chin  市斤 

7.5    ,,      ..  „ 


Kuping  {Old) 車 种 

1.005335  Hao  亳 

1.006335  Li  凝 

1.005335  Fen  (Cand.)  分 

1.005335  Chien  (Mace) 錢 

16.08536  Liang  (Tael) 兩 
1.005335  Cliin  (Catty) 斤 

6.283344    ，，         ,,  斤 


I.  LENGTH 
New  Chinese  {Metric) 標 準 
0.254  Kung  Li  (Mfflimetre) 公整 
2.64  Kung  Li  (Millimetre) 公楚 
44.46  Kung  Li  (Millimetre) 公漦 
0.7112  Kung  Chih  (Metre)  公尺 
2.1336  Kung  Chih  (Metre)  公尺 

1.0668  Kung  Lee  (Kilometre) 公里 


長度 

Market 市 用 
0.00762  Shih  Tsun 
0.762     Shih  Tsun 


1.3335 

2.1336 

6.4008 

( 3200.4 
1  2.1838 


Shih  Tsun 

Shih  Chih 

Shih  Chih 

Shih  Chih 
Shih  Lee 


市寸 

市寸 

市寸 

市尺 

市尺 

市尺 
市里 


Ying  Tsao  (Old)  # 造 
7.9376     Hao  毫 
7.9375     Li  接 
1.389063  Tsun  (Inches) 寸 
2.2225     Chih  (Feet)  Jl 
6.6675     Chih  )i 
1.852083  Lee  里 


II.  AREA 面 積 


Russian 俄 


Sq.  Vershok 
Sq.  Axchine 
Sq.  Sagene 
Dessiatina 
Sq.  Verst 


平方維 耳索克 
平方 阿耳申 

平 方薩仁 
節 斜齊納 
平 方維耳 Sif 他 


New  Chinese  (Metric) 標 準 

0.001976  Kung  Li  (Centiare)  公 |f 

0.505805  Kung  Li  (Centiare)  公漦 

4.552249  Kung  Li  (Centiare)  公漦 

1.09254   Kung  Ching  (Hectare)  公頃 

113.806224  Kung  Ching  (Hectare)  公頃 


Market 市 用 
1.7784     Sq.  Shih  Tsun 方 公 寸 
4.552245  Sq.  Shih  Chih 方 公 尺 

40.970241  Sq.  Shih  Chih  方公尺 

16.3881     Shih  Mow  市  畝 

17.070934  Shih  Ching  市  頃 


Ying  Tsao  (Old) 资 造 
0.003216  Han  毫 
0.823251  Hao  毫 
7.409259  Hao  $ 
17.7822  Mow 
18.523148  Ching  fcff 


Japanes 
Mo 
Rin 
Bu 

Momme 

Kin 

Kwan 


Riisstc 
Totchka 
Liniia 
Vershok 
Archine 
Sagene 

Verst       維 耳斯他 


B 毛 楚分匁 斤 莨 


克 亞 克申仁 

俄赤尼 ^ 耳 

g 託利 維阿薩 
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Eitasian 俄 
Garnetz  格耳 ft 次 
Tchetverik 布 特維？ P.^ 
Oemina  額 S】 来納 
Tchetvert  赤特維 4^齊 
Last 


III.  CAPACITY 容 量 

a.  Dry  Measure 乾 體 
Metric  or  Market 新 制 
3.279821  Sheng  (Litre) 
26.238567  Sheng  (Litre) 
1.049543  Shih  (Hectolitre) 
2.099085  Shih  (Hectolitre) 


Tsao  fl" 漕科 
升        3.167474  Sheug 升 
升        2.533979  Tou  斗 
石        1.013592  Shih  石 
石        2.027184  Shih  石 


拉    ,n    他      25.189025  Sliih  (Hectolitre)    石      24.326203  Shih  石 
b.  Liquid  Measure 液 體 


Russian 俄 

Metric  or  Market 新 制 

Schekalik 

士  n» 里克 

0.061496  Sheng  (Litre) 

升 

0.593901  Ho 

合 

Tcharka 

査耳喀 

0.122993  Sheng  (Litre) 

升 

1.187803  Ho 

合 

Scholokowik 

紫羅 課夫踏 

0.307483  Sheng  (Litre) 

升 

0.296951  Sheng 

升 

Schtoff 

士託夫 

1.229933  Sheng  (Litre) 

升 

1.187803  Sheng 

升 

Sloff 

士路夫 

1.537416  Sheng  (Litre) 

升 

1.484665  Sheng 

n 

Tchetvertuia 

赤特維 耳特納 5£ 

3.074832  Sheng  (Litre) 

升 

2.96931  Sheng 

升 

Vedro 

維得羅 

12.299329  Sheng  (Litre) 

升 

11.878029  Sheng 

升 

Botchka 

薄  措 

4.919732  Shih  (Hectolitre) 

石 

4.751212  Shih 

石 

Boutylka  (of  Wine) 

布推里 (酒） 

0.768708  Sheng  (Litre) 

升 

0.742377  Sheng 

升 

Boutylka(Milk,  etc.) 布 推里喀 （牛乳 ） 

0.614966  Sheng  (Litre) 

升 

0.593901  Sheng 

升 

Russian 俄 
Doli        多  利 
Zolotnik 作洛 特尼克 


Flint  分 
Pood  藝 


特 
頃 


IV,  WEIGHT 
a.  Avoirdupois  Measure 常 權 


Market 市 用 
1.421918  Shih  Li 
1.365041  Shih  Chi  en 


市整 

市錢 


Kuping  (Old) 庫 
1.191253  Li 
1.143603  Chien  (Mace) 


New  Chinese  (Metric) 標 準 
0.444349  Kung  Li  (Decigramme)  公螯 
4,265754  Kung  Fen  (Gramme)  公芬 
( 409.51241    Kung  Feii  (Gramme)  公分 
) 0.409512  Kung  Chin  (Kilogramme) 公斤 

16.380496  Kung  Chin  (Kilogramme) 公斤      32.760986  Shih  Chin   市斤      27.446477  Chin   (Catty)  斤 


13.104384  Shih  Liang 市兩 
0.819024  Shih  Chin    市斤 } 


10.978591  Liang  (Tael)  兩 
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b.  Apothecaries'  Measure 藥 權 


New  Chinese  (Metric) 標 準 

62.208916  Kung  Ssu  (Milligramme) 公絲 
1.244178  Kung  Fen  (Gramme)  公分 
3.732535     ，，       „        ，，  公分 

29.86028       ,,       ,,        ，,  公分 


Market 市 用 
0.199069  Shih  Fen  市芬 
3.981371  Shih  Fen  市分 
1.194411  Shih  Chien 市錢 
9.55529   Shih  Chien 市錢 


Kuping  (Old) 瘃 iff 
1.667755  Li  整 
0.333551  Chieu  (Ma<;c;)  $i 
1.000653  Chien     ，,  $2 
8.005222  Chien     ，，  IS 


368.323359 


公分 11. 4^6347  Shih  Liang 市兩    U.606267  Liang  (Tael)  m 


Jtitaeian 俄 
Medical  Grain      克  冷 
Scruple  司 克路步 

Medical  Drachme 得拉 赫馬 
Medical  Ounce  ia 司 ffi 
Medical  Funt       分  特 

中 


國舊制 與英美 


日 俄各制 比 較 


AMERICAN, 


Bussian 俄 
0,125984  Totchka 託 # 克 
1.259843  Totchka 託 #、 
1.259843  Liniiu  利 尼 k?. 
0.71991  Vershok 維 索兖 
0.449944  Archine 阿耳申 
2.249719  Archine 阿 1|1 申 
1.499813  Sagene  薩  仁 
J4/J98120  Pagene    m  t 

0.539933  Verst      維 耳斯他 


THE  OLD  CHINESE  STANDARD  AS  COMPARED  WITH  THE  BRITISH 
JAPANESE  AND  RUSSIAN  STANDARDS 

I.  LENGTH 長 度 


Ying  Taao  (Old) 整 造  British 英  American 美  Japanese  B 


Hao 

毫 

0.00126 

In. 

寸 

0.00126 

In. 

寸 

1.056 

Mo 

毛 

Li 

0.012599 

In. 

寸 

0.012598 

In. 

寸 

1.056 

Ein 

Fen 

分 

0.125986 

In. 

寸 

0.125984 

In. 

寸 

1.056 

Bu 

分 

Taun  (Inch) 

寸 

1.259856 

111. 

寸 

1.25984 

In. 

寸 

1.056 

Sun 

寸 

Chih  (Foot) 

尺 

1.04987 

Ft. 

尺 

1.049867 

Ft. 

尺 

1.066 

Shaku 

尺 

Pu 

步 

1.749783 

Yd. 

碼 

1,749778 

Yd. 

m 

5.28 

Shaku 

尺 

Chang 

丈 

3.499666 

Yd. 

m 

3.499556 

Yd. 

m 

10.66 

Shaku 

尺 

Ying 

34.995662 

Y(1. 

m 

34.995566 

Yd. 

m 

17.6 

Ken 

間 

Lee 

凰 

0,35791 

Mile 里 

0.357909 

Mile 里  j 

ic  d 

Cho 
Ri 

町 ) 
里)' 
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II.  AREA 面 積 


Ying  Tsao  (Old) 螫 造        British  55 


Hao 

6.613359  Sq.  Ft. 

平方尺 

Li 

凝 

66.133587  Sq.  Ft. 

平方尺 

Fen 

分 

73.481763  Sq.  Yd. 

平方碼 

Mow 

( 0.152028  Acre 
1734.81763   Sq.  Yd. 

愛 克 

平方碼 

Ching 頃 

15.202844  Acre 

愛 克 

Tsao  Hu  (Old) 港 角 British 英 

Shao 

勺 

( 0.072889  GUI  及爾 
}  2.9J5554  Fl.  Dram 打 M 

Ho 

合 

j  0.728887  Gill 
( 3.64444：!  Fl.  Oz. 

及 爾 

ra 司 

Sheng 

升 

( 0.227777  Gal. 
}  1.822221  Pt. 

加 倫 

lii 脫 

Tou 

斗 

2.277772  Gal. 

加 倫 

Hu 

1.423608  Bushels 

蒲式耳 

Shih 

石 

2.847216  Bushels 

蒲式耳 

American 类 

6.61332   Sq.  Ft. 平方尺 

66.1332     Sq.  Ft. 平方尺 

73.481333  Sq.  Yd. 平方 礞 

0.151821  Acre  愛 克 
734.81333   Sq.  Yd. 平方 fli 

15.182094  Acre     愛 克 


Japanese 日 
】 .85856  Go  合 
1.85856  Tsubo 圩 (步） 
0.61952  Se  欽 

6.1952   Se  欽 

Cho 


6.1962 


町 


Russian 俄 
310.962253  Sq.  Vershok 平方維 耳荣克 
3109.622528  Sq.  Vershok 平方維 爾索充 
121.46963   Sq.  Archine 平方 阿耳申 

134.96626   Sq.  Sagene    平 方薩仁 

5.623694  Dessiatina     節 斜齊納 


III.  CAPACITY 容 量 

Japanese  日 

0.574015  Phaku 勺 


American 美 

0.018806  Dry  Pt.  品 脫 ) 

0.021884  Liq.  Pt.  脫 ^ 

2.801128  Fl.  Dram  M  ； 

0.188062  Dry  Pt.  品 脫 ) 

0.218838  Liq.  Pt.  品 脫 } 

3.50141    Fl.  Oz  通司) 

0.029385  Bushel  蒲式 ijl  ) 

0.273548  Gal.  加 倫 f 

36.014104  Fl.  Oz.  SI 司) 

0.293848  Bushel  蒲式耳 [ 

2.735481  Gal.  力 n 倫 j 

1.469238  Bushels  蒲式耳 | 

3.677404  Gal.  加倫 > 

i  2.938476  Bushels  蒲式耳 | 

I  27.354808  Gal.  加 倫 S 


0.574015  Go  合 


0.574015  Sho 


升 

斗 
斗 

0.574016  Koku 石 


0.674015  To 
2.870073  To 


Russian 俄 

j  0.003167 

Garnetz 

I  0.084189 

Tcharka 

( 0.031571 

Garnetz 

}  0.841891 

Tcharka 

( 0.315709 

Garnetz 

] 8.418906 

Tcharka 

j  3.15709 

Garnetz 

1  8.418905 

Schtoff 

i  1.973181 

Tchetverika 

i  4.209463 

Vedro 

j  3.94^362 

Tchetverik 

i  8.41b905 

Vedro 

格: a  « 次 
査耳 n» 

辂 耳森次 
査耳哆 

格耳 6 次 


Kuping  (Old) 車 种 
Hao  毫 


British 英 
0.057664  Grains   克 冷 


IV.  WEIGHT 重 量 
American 美 
0.057564  Grains 克 冷 


Japanese  Q 

0.994693  Mo 


毛 


Bussian 俄 

( 0.083945  Doli  多  利 
}  0.059061  Med.  Gr. 克 


次夫克 羅克羅 

Ift  里里 

耳 娜 得観得 

0 格士赤 維赤維 
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Kuping  (Old) 搴 平        British 英 
Li  整 0.575642  Grains  克 


American 美 
冷       0.575642  Grains 克  冷 


Japanese  0 
0.994693  Rin  整 


L  5.756423  Grains 
Fen  (Cand.) 分 {  0.239851  P'nywgt 

( 0.287821  Scruple 

L  2.105206  Dram 
Chien  (Mace) 錢 j  2.39851  P'ywgt 

( 0.959404  Drachm 


Liang  (Tael) 兩 


Chin  (Catty) 斤 


1.815754  Oz 
1.199255  T.  Oz 

1.315754  Lbs 
1.599006  T.  Lbs. 


克  冷 
本 尼馕脫 
司 克路步 
打  蘭 
本 尼懐脫 
奪  蘭 

溫 mm 
m. 司 (金銀 ） 

磅 （常） 
嫁 （金銀 ） 


5.756423  Grains  克 
0.239851  P'nywgt 木 尼懐脫 
0.287821  Scruple 司 克路步 
2.105206  Dram     打  蘭 
2.39851    P'ywgt 本 尼懐脫 
0.959404  Drachm  ^  蘭 
1.315764  Oz         溫 司 (常） 
1.199255  T.  Oz      温 司(^ 
1.199255  Apo.  Oz 溫 司 (藥） 
1.315764  Lbs  矮 
1.599006  Apo.  Ll>s  #  (藥） 


0.994698  Bu 


芬 


0.994693  Momme 匁 


；) >  9.946933  Momme  % 

0.994693  Kin  斤 
0.159151  Kwaii  莨 


Russian 俄 

( 0.839452  Doli  多  利 
\  0.699609  Med.  Gr. 克  冷 

( 8.^9452  Doli  多  利 
/  5.996086  Med.  Gr. 克  Hi" 

J  0.874429  Zolotnik 作? ^尼克 
) 0.999348  Drachme  ^^ 拉 # 馬 

J  8.744292  Zolotnik  作^^^#尼克 
j  1.249185  Oz  溫司 3?. 

1.457382  Funt  分  特 
1.665579  M.Funt 分 特 （藥） 


標準 制與舊 制比較 
THE  METRIC  AND  OLD  CHINESE  STANDARDS  COMPARED 


LENGTH 長 度 


Metric  to  Ying  Tsao 標準比 整造 
Millimetre    公螯)  /Li 
公分 /  \Fen 

公尺 (^一  \Chih 
公丈、  /  Chang 

Lee 


Centimetre 
Decimetre 
Metre 
Decametre 
Hectometre 公引 
Kilometre    公 M 


.736111 


漦 
分 

(Inches) 寸 
(Feet) 尺 
丈 
引 
里 


Hao 

Li 

Fen 

Tsun 

Chih 

Pu 

Chang 

Ying 

Lee 


Ying  Tsao  to  Metric 詧造 比檩準 
0.032  Millimetre 
^Millimetre 
] Centimetre 
Decimetre  (Inch) 
, Metre  (Foot) 
Metre 
Decametre 
Hectometre 
Kilometre 


(Inch) 
(Foot) 


0.32 

1,6 
0.32 
0.32 
0.576 


公 a 

公整 

公分 
公寸 
公尺 
公尺 
公丈 
公引 
公里 


Metric  to  Ying  Tsao  '標 準比 替造 
Centiare 公整    = 0.1627604  Li 
Are  公歓    = 0.1627604  Mow 

Hectare    公頃    = 16.27604  Mow 


II.  AREA 面 積 

Ying  Tsao  to  Metric  上匕 ^  ？?! 

整  1  Li  整  = 6.144  Centiare 公整 
]^  1  Fen  分  = 0.6144  Are  公欽 
欽        1  Mow 欽    = 6.144  Are  公效 
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III.  CAPACITY 


Metric  to  Taao  Hu  tR 準 比清斛 
Shao 
rShao 
I  Ho 
(Sheng 
rou 
LShih 
Shih 


1  Millilitre 公撮 
1  Centilitre  ^&r^] 
1  Decilitre  ^Sf^l 
1  Litre  公升 J 
1  Decalitre  -^ij-j 
1  Hectolitre 公;^ J 
1  Kilolitre 公秉 


0.0965746 


0.9657461 


9.667461 


勺 
勺 
合 
升 
斗 
石 
石 


容 量 

Taao  Hu  to  Metric 漕科 比樓準 
勺) 

1 .0354688 


Shao 
Ho 

Sheng 
Tou 
Hu 
Shih 


合 I 

升 
斗 J 

m 
石 


5.177344 
1.0354688 


Centilitre 
Decilitre 
Litre 
Decalitre 
Decalitre 
Hectolitre 


勺 
合 
升 
斗 
斗 
石 


Metric 

1  Milligramme  公絲 
1  Centigramme 
1  Decigramme 
1  (Gramme 
1  1  decagramme 
1  Hectogramme 
1  Kilogramme 
1  Myriagramme 
\  Quiutol 

1  Tonne  公敏 


Kuping 標準 比庫种 
= 0.26808933 


2.6808933 


1.6755583 
16.7555829 

1.67566829 
16.7555829 


Hao 
Hao 
Li 

Feu  ((  and.) 
Chien  (Mace) 
Liang  (Tael) 
Chin  (Catty) 
Chin  ,， 
Tan  (Picul) 


IV.  WEIGHT 重 量 

Kuping  to  Metric 庫种 比標準 

1  Ssu 
1  Hao 
1  Li 

1  Fen  (Cand.) 
1  Chien  (Mace) 
1  Liang  (Tael) 
1  Chin  (Catty) 
1  Tan  (Picul) 


毫 

毫 

m 

分 
錢 
兩 
斤 
斤 
m 
擔 


絲） 

^Milligramme 
Centigramme 

^ 

>  一 

分 【一 

0.3730103 , 

Decigramme 
Gramme 

公里 
公分 

m 

Decagramme 

公錢 

兩 7 

Hectogramme 

公兩 

斤 = 

0.5968158 

Kilogramme 

公斤 

據 = 

0.6968168 

Quintol 

巿 用 制 與 舊 制 比 較 

THE  MARKET  AND  OLD  CHINESE  STANDARDS  COMPARED 


Shih  Hao 
Shih  Li 
Shih  Fen 
Shih  Tsun 
Shih  Chih 
Shih  Chang 
Shih  Ying 


Market  to  Ying  Taao 市用比 替造 


.041667 


,Hao 
[Li 
I  Fen 

'Tsun  (Inches) 
jChih  (Feet) 
I Chang 
Ying 


LENGTH 長 度 

Ying  Taao  to  Market 螫造 比市用 

毫 

n 

分 
寸 
尺 
丈 
引 


Hao 

Shih  Hao 

市毫 

Li 

驚 

Shih  Li 

市漦 

Fen 

=  0.96  < 

Shih  Fen 

市分 

Tsun  (Inch) 寸 I 

iShih  Tsun 

市寸 

Chih  (Foot) 

尺 J 

Shih  Chih 

市尺 

1 

Pu 

步 

=  4.8 

Shih  Chih 

市尺 

Chang 

丈 

=9.6 

Shih  Chih 

市尺 
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Market  to  Ying  Tsao 市用 比螫造 
1  Shih  Lee       市里 =0.86805583   Lee  虽 


Ying  Tsao  to  Market 螯造 比市用 

Ying     引 =96  Shih  Chih  市尺 

Lee       里= 1.152     Shih  Lee  市里 


TI.  AREA 面 積 


Market  to  Ying  Tsao 市用 比替造 


Shih  liao 
Shih  Li 
Shih  Fen 
Shih  Mow 
Shih  Ching 


市毫 
市漦 

市梦 J>  =  1.08507 
市«) 


Hao 

« 

1  Hao 

Li 

整 

1  Li 

Fen 

分 

1  Fen 

Mow 

献 

1  Mow 

Ching 

頃 

1  Chiug 

Ying  Tsao  to  Market 螫造 比市用 


■  =  0.U2i6 


fShih  Hao 
Shih  Li 
； Shih  Fen 
rShih  Mow 
^hih  Ching 


市毫 
市 漦 
市分 
市 

市頃 


III.  CAPACITY 容 量 


Market  to'/Tsao  ■Hw 市用 比漕斛 


Shih  Tso 
Shih  Shao 
Shih  Ho 
Shih  Sheng 
Shih  Tou 
Shih  Shih 


市撮〕 
，勺 

]||l>  =  0.965746i 

市斗 
市石」 


椽 

1  Tso 

撮 

勺 

1  Ho 

合 

合 

升 

升 

1  Tou 

斗- 

斗 

1  Hu 

石 

1  Shih 

石 

Tsao  Hu  to  Market 潘濱 比市用 

Shih  Tso  市锒 

Shih  Ho  市合 
Shih  Sheng 市升 

Shih  Tou  市斗 

Shih  Tou  市斗 

Shih  Chill  4^ 石 


： 1.0354688 

=5.177344 
： 1.0364688 


IV.  WEIGHT 重 量 


Market  to  Kuping 市用 比車种 


I  Shih  Ssu 
1.  Shih  Hao 
1  Shih  Li 
1  Phih  Fen 
1  Sliih  Chieii 
1  Shih  Liang 

1  Shih  Chin 

1  Shih  Tan 


=  0.837779 


13.404464 
0.837779 
83.7779 


I  Hao 
I  Li 

J  Fen  (V.&m\ 
iChien  (Mace) 
【 Liang  (Tael) 
Liang  ，, 
Chin  (Catty) 
Chin  ,. 


絲 

毫 
楚 
) 分 
錢 
兩 
兩 
斤 
斤 


•=  1.193632 


Kuping  to  Market 庫种 比市用 

Shih  Hao 
Hhih  Li 
Shih  Feu 
Shih  Cliieii 
Sliih  Liang 
19.098112    Phih  Liang 
1.198632    Phih  Chih 


]■  Hao  毫 
1  Li  麓 
丄 Fen  (Cand.)  芬 
1  Chieu  (Mace)  $|  j 
1  Ijang  (Tael)  M4 

1  Chin  (Catty) 斤 -  j 


市毫 

*- 楚 
itl 分 

市兩 
iff 兩 
市斤 
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第三章  換算表 

CHAPTER  III    TABLES  OF  CONVERSION 

換算表 1:      公尺換 英日俄 舊各度 
CONVERSION  TABLE  I 

LENGTH    長 度 

New  Chinese  (Metric)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:    To  convert  Metre  into  British  Yards  divide  feet  by  3 

Note  2:    To  convert  Metre  into  American  Feet  divide  British  Feet  by  1.000002875 

Note  3:   1  Metre =S  Shih  Chih  (Market  Feet) 


Kung  Chih 

Feet 

Shaku 

Archine 

Chih 

Kung  Chih 

Feet 

Shaku 

Archine 

Chih 

(Metre) 

{British) 

(J  apanese) 

(Bussian) 

(Ying  Taao) 

(Metre) 

{British) 

{Japanese) 

(Russian) 

( Ying  Tsao) 

公 尺 

英 尺 

H  尺 

俄 阿耳申 

螫造尺 

公 尺 

英 尺 

日 尺 

俄阿 耳申 

瞀造尺 

3.280843 

3.30000 

1.406074 

3.125 

60 

196.850580 

198.0000 

84.864400 

187.500 

2 

6.561686 

6.60000 

2.812149 

6.250 

70 

229.6-59010 

231.0000 

98.425198 

218.750 

3 

9.842529 

9.90000 

4.218223 

9.375 

80 

262.467440 

264.0000 

112.485940 

260.000 

4 

13.123372 

13.20000 

6.624297 

12.500 

90 

295.275870 

297.0000 

126.546683 

281.250 

5 

16.404215 

16.60000 

7.030371 

15.625 

100 

328.084300 

330.0000 

140.607425 

312.500 

6 

19.685058 

19.80000 

8.436446 

18.750 

200 

656.168600 

660.0000 

281.214850 

626.000 

7 

22.965901 

23.10000 

9.842520 

21.875 

300 

98  k2o2900 

！ »90.0000 

421.822275 

937.600 

8 

26.246744 

26.40000 

11.248594 

25.000 

400 

1312.337200 

1320.0000 

562.429700 

1250.000 

9 

29.527587 

29.70000 

12.654668 

28.125 

500 

1640.421500 

1650.0000 

703.037125 

1562.600 

10 

32.808430 

33.00000 

14.060743 

31.250 

600 

1968.505800 

1980.0000 

843.644550 

1875.000 

20 

65.616860 

66.00000 

28.121485 

62.500 

700 

2296.590100 

2310.0000 

984.251975 

2187.500 

30 

98,425290 

99.00000 

42.182228 

93.750 

800 

2624.674400 

2640.0000 

1124.859400 

2500.000 

40 

131.233720 

132.00000 

56.242970 

125.000 

900 

2952.758700 

2970.0000 

1265.466825 

2812.500 

50 

164.042150 

165.00000 

70.303713 

166.250 

丄 000  or 
one  Kilo- 

3280.843000 

3300.0000 

1406.074250 

3125.000 

metre 
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換算表 2:     市尺換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  II 

LENGTH 長 度  ' 

New  Chinese  (Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 


Note  1:  To  convert  SMh  OMh  into  American  Feet  divide  British  Feet  by  1.000002875 
Note  2:   8  SMh  Chih  (Market  Feet) = 1  Metre 


it'll  I  \yn/bTh 

_ 

jeer 

ohaku 

Archine 

Chih 

Shin  Umh 

Feet 

OflCllCU 

Archine 

Chih 

{Market) 

(British) 

{Japanese) 

{Russian) 

(Ying  Tmo、 

{Market) 

{British) 

{Japanese) 

{Ying  Tsao) 

市 尺 

英 尺 

B 尺 

俄 阿耳申 

g 造尺 

市 尺 

英 尺 

日 尺 

俄 阿耳申 

螫造尺 

1.093614 

1.1 

0.468691 

1.041667 

60 

65.616840 

66.0 

28.121460 

62.500000 

2 

2,187228 

2.2 

0.937382 

2.083333 

70 

76.552980 

77.0 

32.808370 

72.916667 

3 

3.280842 

3.3 

1.406073 

3.125000 

80 

87.489120 

88.0 

37.495280 

83.333333 

4 

4.374456 

4.4 

1.874764 

4.1t;66G7 

90 

98.4252(^0 

99.0 

42.182190 

93.750000 

6 

5.468070 

5.5 

2.343455 

6.208333 

100 

109.361400 

110.0 

46.869100 

104.166667 

6 

6.561684 

6.6 

2.812146 

6.250000 

200 

218.722800 

220.0 

93.738200 

208.333333 

7 

7.655298 

7.7 

3.280837 

7.291667 

300 

328.084200 

330.0 

140.607300 

312.500000 

8 

8.748912 

8.8 

3.749528 

8.333333 

400 

437.445600 

-140.0 

187.476400 

416.666667 

9 

9.842526 

9.9 

4.218219 

9.375000 

500 

546.807000 

550.0 

o 

520.833333 

10 

10,936140 

11.0 

4.686910 

10.416667 

600 

656.168400 

(560.0 

o 

625.000000 

20 

21.872280 

22.0 

9.373820 

20,833333 

700 

765.529800 

770.0 

328.083700 

729.166667 

30 

32.808420 

33.0 

14.060730 

31.250000 

800 

874.891200 

880.0 

374.952800 

ii 

40 

43.744560 

44.0 

18.747640 

4]  .666667 

900 

984.262600 

990.0 

421.821900 

937.500000 

50 

54.680700 

55.0 

23.434650 

52.083333 

1000 

1093.614000 

liOO.O 

468.691000 

1041.666667 

1500  or 
one  Lee 

1640.421000 

1650.0 

703.036500 

1562.500000 
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換算表 3:     英 尺換檩 準市用 及日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  ID 

LENGTH 長 度 


British  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:   To  convert  American  Feet  into  the  rest  multiply  by  1.000002875 


Feet 
(British) 

Kung  Chih 

Shih  Chih 

Shaku 

Ar  chine 

Chih 

1  Feet 
{British) 

Kung  Chih 

Shih  Chih 

Shaku 

Ar  chine 

Chih 

(Metre) 

(Market) 

(J  apanese) 

{Russian) 

(Ying  Tsao) 

(Metre) 

(Market) 

{J  apanese) 

(Russian) 

(Ying  Tsao) 

公 尺 

市 尺 

日 尺 

俄 阿耳申 

楚造尺 

公 尺 

市 尺 

日 尺 

俄 阿耳丰 

昝造尺 

.30480 

0.91440 

1.005828 

.428571 

0.952499 

90 

27.43200 

82.29600 

90.52452 

38.671429 

85.72491 

2 

.60960 

1.82880 

2.011656 

.857143 

1.904998 

100 

30.48000 

91.44000 

100.68280 

42.867143 

95.24990 

3 

.91440 

2.74320 

3.017484 

1.285714 

2.857497 

200 

60.96000 

182.88000 

201.16560 

85.714286 

190.49980 

4 

1.21920 

3.65760 

4.023312 

1.714286 

3.809996 

300 

91.44000 

274.32000 

301,74840 

128.671429 

285.74970 

5 

1.52400 

4.57200 

5.029140 

2.142857 

4.762495 

400 

121.92000 

865.76000 

402.33120 

171.428571 

380.99960 

6 

1.82880 

5.48640 

6.034968 

2.571429 

6.714994 

500 

152.40000 

457.20000 

502.91400 

214.285714 

476.24950 

7 

2.13360 

6.40080 

7.040796 

3.000000 

6.667493 

600 

182.88000 

548.64000 

603.49680 

257.142857 

571.49940 

, 8 

2.43840 

7.31520 

8.046624 

3.428571 

7.619992 

700 

213.36000 

640.08000 

704.07960 

300.000000 

666.74930 

9 

2.74320 

8.22C60 

9.052452 

8.857143 

8.572491 

800 

243.84000 

731.52000 

804.66240 

342.587142 

761.99920 

10 

3.04800 

9.14400 

10.058280 

4.285714 

9.524990 

900 

274.32000 

822.96000 

905.24520 

385.714286 

857.24910 

20 

6.09600 

18.28S00 

20.116560 

8.571429 

19.049980 

1000 

804.80000 

914.40000 

1005.82800 

428.571429 

952.49900 

30 

9.14400 

27.43200 

30.174840 

12.857142 

28.574970 

2000 

609.60000 

1828.80000 

2011.65000 

857.142857 

1904.99800 

40 

12.19200 

36.57600 

40.233120 

17.142857 

38.099960 

3000 

914.40000 

2743.20000 

3017.48400 

1285.714286 

2867.49700 

50 

15.24000 

45.72000 

50.291400 

21.428571 

47.624950 

4000 

1219.20000 

3657.60000 

4023.31200 

1714.285714 

3809.99600 

60 

18.28800 

54.86400 

60.349680 

25.714286 

67.149940 

5000 

1524.00000 

4572.00000 

5029.14000 

2142.587143 

4762.49500 

70 

21.33600 

64.00800 

70.407960 

30.000000 

66.674930 

5280 

1609.34400 

4828.03200 

5310.773  84 

2262.867143 

6029.69472 

80 

24.38400 

73.16200 

80.466240 

34.285714 

76.199920 

or  one 
Mile 

— M  — 


換算表 4: 日 尺換標 準市用 及英俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  IV 

LENGTH 長度 


Japanese  into  New  Chinese  (Metric  and  Market) ,  British,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:    To  convert  Japanese  Shaku  into  American  Feet  divide  British  Feet  by  1.000002875 


1  ill 

Kung  Chih 

Shih  Chih 

Feet 

Archine 

Chih 

Kung  Chih 

Shih  Chih 

Feet 

Archine 

Chih 

\iXJL  Kivl  Kf  J 
公 尺 

、iU  CCf  /vC'V 》 

市 尺 

\Li  1  vvvolv  1 

英 尺 

^JRussidTif) 
俄 阿耳申 

( 1^4 Yi n  Qnri\ 

詧造尺 

( "hJf  cfTp\ 
Ktvl  V ) 

公 尺 

市 尺 

英 尺 

( T^t  t  CQ1/1 

\  J.t  t*oO  l/tlffk ) 

俄 阿耳申 

\  JL  ifTU/  J.  oUQ ) 

» 造尺 

0.303030 

0.909091 

0.994194 

.426083 

0.946970 

60 

18.181820 

54.545460 

69.651640 

25.565006 

56.81820 

2 

0.606060 

1.818182 

1.988388 

.852167 

1.893940 

70 

21.212123 

63.636370 

69.593580 

29.825840 

66.28790 

3 

0.909091 

2.727278 

2.982582 

1.278250 

2.840910 

80 

24.242426 

72.727279 

79.535520 

34.086674 

75.75760 

4 

1.212121 

3.636364 

3.976776 

1.707334 

3.787880 

90 

27.272728 

81.818189 

89.477460 

38.347609 

85.22730 

5 

1.515152 

4.545456 

4.970970 

2.130417 

4.734850 

100 

30.303033 

90.909099 

99.419400 

42.608343 

94.69700 

6 

1.818182 

5.454546 

5.965164 

2.656501 

6.681820 

200 

60.606066 

181.818199 

198.838800 

85.216686 

189.39400 

7 

2.121212 

6.363637 

6.959358 

2.982584 

6.628790 

300 

90.909099 

272.727298 

298.258200 

127.825029 

284.09100 

8 

2.424243 

7.272728 

7.963552 

3.408667 

7.575760 

400 

121.212132 

363.636397 

397.677600 

170.433371 

378.78800 

9 

2.727273 

8.181819 

8.947746 

3.834760 

8.522730 

500 

151.515166 

454.545497 

497.109700 

213.041714 

473.48500 

10 

3.030303 

9.090910 

9.941940 

4.260834 

9.469700 

600 

181.818199 

545.454596 

696.516400 

255.650057 

568.18200 

20 

6.060607 

18.181820 

19.883880 

8.621669 

18.939400 

700 

212.121232 

636.36369G 

69-5.935800 

298.258400 

662.87900 

30 

9.090910 

27.272730 

29.825820 

12.782503 

28.409100 

800 

242.424265 

727.272795 

795.355200 

340.866743 

757.57600 

40 

12.121213 

36.363640 

39.767760 

17.043337 

37.878800 

900 

272.727298 

818.181894 

894.774600 

383.476086 

862.27300 

50 

16.151516 

45.454550 

49.709700 

21.304171 

47.348500 

1000 

303.030331 

909.090994 

994.219400 

426.083429 

946.97000 

— 87  — 


換算表 5: 俄阿耳 申換檩 準市用 及英日 舊各度 

CONVERSION  TABLE  V 

LENGTH    長 度 


Russian  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:   To  convert  Archine  into  American  Feet  divide  British  Feet  by  1.000002876 


Ar  chine 

(Russian) 

•■Nil 键 

Kung  Chih 
{Metre  、 
公 尺 

Shih  Chih 
{Market) 
市  R. 

Feet 
(British) 
英 尺 

Shaku 
(Japanese) 
B  13 

Chih 
{Ying  Tsao) 
營造尺 

Archine 
(Russian) 

Kung  Chih 
(Metre) 
公  1? 

Shih  Chih 
{Market) 
市 

Feet 
(British) 
英  fl 

Shaku 
(Japanese) 
日 

Chih 
(Ying  Tsao) 

1 

0  711 900 

'2  ISSfiflCl 

^,000000 

60 

AO  A79nnft 

100  ni  Ann 

丄^: u .  www 

14.0  ftl  74iVi 

2 

1  422400 

A  AQ^QI A 

Tt.Wi^Oi? 丄 W 

70 

J- DO  •  OOOiMJO 

丄？ VQl/ 

丄 ow 

3 

a  400^00 

7  nofinnn 

i ,  yjyjuuyjyj 

7  040074 

80 

oo.oytj'juu 

丄 /u.ooouu 

丄 .  00000  / 

丄 0/ .  1  OyjO^iJ 

丄 i  >7.0l/UUl/ 

4 

Q  ！ Z'^A  A  AA 

o.0o44UU 

y. 006660 

0   OA 八八八 A 

90 

64.008000 

192.02400 

210.000000 

211 .216220 

200.02500 

6 

3.556000 

10.668000 

11.666667 

11.734790 

11.112500 

100 

71.120000 

213.36000 

233.333333 

234.695801 

222.25000 

6 

4.267200 

12.801600 

14.081748 

13.335000 

200 

142.240000 

426.72000 

466.666667 

469.391602 

444.50000 

7 

4.978400 

14.935200 

16.333333 

16.428706 

15.557500 

300 

213.360000 

640.08000 

700.000000 

704.087403 

666.75000 

8 

5.689600 

17.068800 

18.666667 

18.775664 

17.980000 

400 

284.480000 

853.44000 

933.333333 

938.783204 

889.00000 

9 

6.400800 

19.202400 

21.121622 

20.002500 

500 

355.600000 

1066.80000 

1166.66G667 

1173.479005 

1111.25000 

10 

7.112000 

21.336000 

23.333333 

23.469580 

22.225000 

600 

426.720000 

1280.16000 

1400.000000 

1408.174006 

1333.60000 

20 

14.224000 

42.672000 

46.666667 

46.939160 

44.450000 

700 

497.840000 

1493.52000 

1633.333333 

1642.870607 

1555.75000 

30 

21.336000 

64.008000 

70.000000 

70.408740 

66.675000 

800 

668.960000 

1706.88000 

1866.666667 

1877.566408 

1798.00000 

40 

28.448000 

85.344000 

93.333333 

93.878320 

88.900000 

900 

640.080000 

1920.24000 

2100.000000 

2112.162209 

2000.25000 

60 

35.560000 

106.680000 

116.666667 

117.347900 

111.] 25000 

1000 

711.200000 

2133.60000 

2333.333533 

2346.958011 

2222.60000 

38  ― 


換算表 6: 舊營造 尺換標 準市用 及英日 俄各度 

CONVERSION  TABLE  VI  * 

LENGTH 長 度 


Ying  Tsao  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note:   To  convert  Chih  into  American  Feet  divide  British  Feet  by  1.000002875 


Chih 
(ying 
Tsao) 
楚造尺 

Kung 
Chih 
(Metre) 
尺 公 

Shih  (Ihih 

Chih 
(Ying 
Tsao) 
營造尺 

Kung 
Chih 
(Metre) 
公 尺 

Khih  Ch'Sh 

y 丄 u  u/  J 

■jif  a 
fv  J\, 

天  /V 

It/  iA/JJU/H/vOf^ f 

U?  Wl 斗中 

y  -Lrj.  ut  n/f^tf  J 

U 1  VVVOIb) 

at  a 

y<i  K. 

^  |n;r  "B*  tb 

IK  l*J 斗甲 

.32 

0.96 

1.0498699 

1.056000 

0.449944 

70 

22.40 

67.20 

73.490893 

73.92000 

31.496063 

.64 

1.92 

2.0997398 

2.112000 

0.899888 

80 

25.60 

76.80 

83.989592 

84.48000 

35.995501 

1 

.96 

2.88 

3.1496097 

3.168000 

] .34983 丄 

90 

28.80 

86.40 

94.488291 

90.04000 

40.494938 

4 

1.28 

3.84 

4.1994796 

4.224000 

1.799775 

100 

32.00 

96.00 

104.986990 

44.99437(5 

5 

1.60 

4.80 

6.2443495 

5.280000 

2.248719 

200 

64.00 

192.00 

205). 973980 

2li:20000 

89.988751 

6 

1.92 

6.76 

6.2992194 

6.336000 

2.699663 

300 

96.00 

288.00 

314.960970 

316.80000 

134.983127 

2.24 

6.72 

7.3490893 

7.392000 

3.149606 

400 

128.00 

384.00 

419.947960 

423.40000 

179.977503 

8 

2.66 

7.68 

8.3989592 

8.448000 

3.599550 

500 

160.00 

480.00 

524.934950 

224.971879 

9 

2.88 

8.64 

9.4488291 

9.504000 

4.049494 

(jOO 

192.00 

576.00 

629.921940 

269.966254 

10 

3.20 

9.60 

10.4986990 

10.560000 

4.499438 

700 

224.00 

672.00 

734.908930 

739!20000 

314.960630 

20 

6.40 

19.20 

20.9973980 

21.120000 

8.998875 

800 

256.00 

768.00 

839.895920 

844.80000 

359.955006 

30 

9.60 

28.80 

81.4960970 

31.680000 

13.498313 

900 

288.00 

864.00 

944.882910 

950.40000 

404.949376 

40 

12.80 

38.40 

41.9947960 

42.240000 

17.997750 

1000 

320.00 

960.00 

1049.869900 

1056.00000 

449.943757 

50 

16.00 

48.00 

62.4934950 

52.800000 

22.497188 

1800 

576.00 

1728.00 

1889.765820 

1900.80000 

809.898763 

60 

19.20 

67.60 

62.9921940 

63.360000 

26.996625 

or 
one  Lee 
里 

— 39  — 


換算表 7:     公里換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  VII 

DISTANCE 遠 度 


New  Chinese  (Metric)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1 :   To  convert  Kilometre  into  American  Mile  divide  British  Mile  by  1.000002876 
Note  2:    1  Kilometre  =.2  Shih  Lee  (Market) 


Aung  L/ee 

p. 

Verst 

Lite 

Kung  Lee 
{Kilometre) 

Vsrst 

{Kilometre) 

\tSritisK) 

{J apanese) 

(RtLSsian) 

(Yiny  Tsao) 

{Jjrttisn) 

(Japanese) 

{Ittissian) 

(Xtng  1  sao) 

公  里 

英 里 

B  里 

... 

俄維 耳斯他 

營造里 

公 里 

英 里 

El  M 

俄維耳 斯他 

謇造里 



0.621372 

0.254629 

0.937383 

1  736111 

200 

124.27440 

50.92580 

,  

187.47660 

847.22220 

2 

1.242744 

0.509258 

1.874766 

8.472222 

800 

186.41160 

76.38870 

291.21490 

520.83330 

3 

1.864116 

0,763887 

2.912149 

5.208333 

400 

248.64880 

101.86160 

374.95320 

694.44440 

4 

£i .  *rOtyrrOO 

X    上 o*j 丄 u 

O.  (  ^ctUO^ 

0\n) 

丄 iS/  ，0丄^01/ 

5 

3.106860 

1.273146 

4.686915 

8.680555 

600 

372.82320 

152.77740  . 

662.42980 

1041.66660 

6 

3.728232 

1.527774 

5.624298 

10.416666 

700 

434.96040 

178.24030 

66G.  16810 

1215.27770 

7 

4.349604 

1.782403 

6.561681 

12.152777 

800 

497.09760 

203.70320 

749.90640 

1388.88880 

8 

4.970976 

2.037032 

7.499064 

13.888888 

900 

659.23480 

229.16610 

843.64470 

1662.49990 

9 

5.592348 

2.291661 

8.436447 

15.624999 

1000 

621.37200 

254.62900 

937.38300 

1736.11100 

10 

6.213720 

2.646290 

9.373830 

17.361110 

2000 

1242.74400 

609.25800 

1874.76600 

3472.22200 

20 

12.427440 

5.092580 

18.747660 

84.722220 

3000 

1864.11600 

763.88700 

2912.14900 

5208.33300 

30 

18.641160 

7.638870 

29.121490 

62.083330 

4000 

2485.48800 

1018.51600 

3749.53200 

6944.44400 

40 

24.854880 

10.185160 

37.495320 

69.444440 

6000 

8106.86000 

1273.14600 

4686.91500 

8680.55500 

50 

81.068600 

12.731460 

46.869160 

86.805550 

6000 

3728.23200 

1527.77400 

5624.29800 

10416.66600 

60 

37.282320 

15.277740 

56.242980 

104.166660 

7000 

4349.60400 

1782.40300 

6561.68100 

12152.77700 

70 

43.496040 

17.824030 

65.616810 

121.527770 

8000 

4970.97600 

2037.03200 

7499.06400 

13888.88800 

80 

49.709760 

20.370320 

74.990640 

138.888880 

9000 

5592.34800 

2291.66100 

8436.44700 

16624.99900 

90 

55.923480 

22.916610 

84.364470 

166.249990 

10000 

6213.72000 

2546.29000 

9373.38300 

17361.11000 

100 

62.137200 

25.462900 

93.738300 

173.611100 

一    40  一 


換算表 8:     市里換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  VIII 

DISTANCE 遠 度 


New  Chinese  (Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Shih  Lee  into  American  Mile  divide  British  Mile  by  1.000002875 
Note  2:    1  Shih  Lee  =  f  Kilometre 


Shih  Lee 

Mile 

Ri 

Verst 

Lee 

Shih  Lee 

Mile 

Ri 

Verat 

Lee 

(Mc 

trket) 

(British) 

(Japanese) 

( Russian) 

, Ying  Tsao 

{Market) 

, British  ■ 

(Japanese) 

(Russian 

( Ying  Tsao) 

市 

虽 

英 里 

日 里 

俄維 耳斯他 

營造里 

市 虽 

英 里 

B 里 

俄維 耳斯他 

督造虽 

0.310686 

0.127315 

0.468692 

0.868056 

60 

18.641160 

7.638870 

28.121490 

52.083360 

2 

0.621372 

0.254629 

0.937383 

1.736112 

70 

21.748020 

8.911915 

32.808405 

60.763908 

0.932058 

0.381944 

1.406075 

2.604367 

80 

24.854880 

10.185160 

37.496320 

69.44446(i 

1.242744 

0.509248 

1.874766 

3.472223 

90 

27.961740 

11.458205 

42.182235 

78.125025 

5 

1.663430 

0.636573 

2.343458 

4.340279 

100 

31.068600 

12.731460 

46.869150 

86.805583 

6 

1.864116 

0.763887 

2.812150 

5.208335 

200 

62.137200 

25.462900 

93.738300 

173.611166 

7 

2.174802 

0.891192 

3.280841 

6.076391 

300 

93.205800 

38.194350 

140.607460 

260.416749 

8 

2.485488 

1.018516 

3.749532 

6.944447 

400 

124.271400 

50.924800 

187.476600 

347.222332 

9 

2.796174 

1.145821 

4.218224 

7.812502 

500 

155.343000 

63.657250 

234.346750 

434.027915 

10 

3.106860 

1.273145 

4.686916 

8.680558 

600 

186.411600 

76.388700 

281.214900 

520.833498 

20 

6.213720 

2.546290 

9.373830 

17.361117 

700 

217.480200 

89.119150 

328.084060 

607.639081 

30 

9.320580 

3.819435 

14.060746 

26.041675 

800 

248.548800 

101.851600 

374.953200 

694.444664 

40 

12.427440 

5.092480 

18.747660 

34.722233 

900 

279.617400 

114.582050 

421.822350 

781.250247 

60 

15.534300 

6.366725 

23.434675 

48.402792 

1000 

310.686000 

127.314500 

468.691500 

868.055830 
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換算表 9:     英里 換標準 及日俄 奮各度 

CONVERSION  TABLE  IX 

DISTANCE  遠度 


British  into  New  Chinese  (Metric),  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  ].:    To  convert  American  Mile  into  the  rest  multiply  by  1.000002875 

Note  2:    To  convert  British  Mile  into  Shih  Lee  (Market)  multiply  Kilometre  by  2 


Mile 

Kung  Lee 

Ri 

Verst 

Lee 

Mile 

Kung  Lee 

Ri 

Verat 

Lee 

(Britwh) 

(Kilometre) 

(Japanese) 

(Russian) 

(Ying  Tsao) 

1  (British) 

(Kilometre) 

{Japanese) 

(Russian) 

( Ying  Tsao) 

英 里 

公 里 

日 里 

俄維 耳斯他 

造里 

I     英 里 

公 里 

H  里 

俄維 耳斯他 

螫造里 

1 

1.60934 

0.409786 

1.608571 

2.793997 

200 

321.86800 

81.95720 

301.714286 

558.79940 

2 

3.21868 

0.819572 

3.017143 

6.587994 

300 

482.80200 

122.93580 

452.571429 

838.19910 

3 

4.82802 

1.229358 

4.525714 

8.381991 

400 

643.73600 

163.91440 

603.42 & 571 

1117.59880 

6.43736 

上 .D{>if 丄^^ 

上丄 ■ 丄/ OuOO 

ouu 

OU4 .  D  i  \J\}\J 

1  Ot.^OO  1 丄^1 

5 

8.04670 

2.048930 

7.542857 

13.969985 

600 

965.60400 

245.87160 

905.142857 

1676.39820 

6 

9.65604 

2.458716 

9.051429 

16.763982 

700 

1126.53800 

286.85020 

1066.000000 

1955.79790 

11.26538 

2.868502 

10.560000 

19.557979 

800 

1287.47200 

327.82880 

1206.857143 

2235.19760 

8 

12.87472 

3.278288 

12.068571 

22.351976 

900 

1448.40600 

368.80740 

1357.714286 

2514.59730 

9 

14.48406 

3.688074 

13.677143 

25.145973 

1000 

1609.34000 

409.78600 

1508.571429 

2793.99700 

10 

16.09340 

4.097860 

15.085714 

27.939970 

2000 

3218.08000 

819.57200 

3017.142857 

5587.99400 

20 

32.18680 

8.195720 

30.171429 

55.879940 

3000 

4828.02000 

1229.35800 

4625.714286 

8381.99100 

30 

48.28020 

12.293580 

46.257143 

83.819910 

4000 

6437.36000 

1639.14400 

6034.285714 

11175.98800 

40 

64.37360 

16.391440 

60.342857 

111.759880 

5000 

8046.70000 

2048.93000 

7542.857143 

13969.98500 

60 

80.46700 

20.489300 

75.428571 

139.699850 

6000 

9656.04000 

2458.71600 

9051.428566 

16763.98200 

60 

96.56040 

24.587160 

90.514286 

167.639820 

7000 

11265.38000 

2868.60200 

10560.000000 

19557.97900 

70 

1— i 

28.685020 

105.600000 

195.579790 

8000 

12874.72000 

3278.28800 

12068.571429 

22331.97600 

80 

128.74720 

32.782880 

120.685714 

223.519760 

9000 

14484.06000 

3688.07400 

13577.142857 

2.5145.97300 

90 

144.84060 

36.880740 

135.771429 

251.459730 

10000 

16093.40000 

4097.86000 

15085.714286 

27939.97000 

100 

160.93400 

40.978600 

150.857143 

279.399700 
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換算表 10:     日里 換標準 及英俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  X 

DISTANCE    遠 度 

Japanese  into  New  Chinese  (Metric),  British,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:    To  convert  Japanese  Ri  into  American  Mile  divide  British  Mile  by  1.000002875 


Note  2:   To  convert  Japanese  Ri  into  Shih  Lee  (Market)  multiply  Kilometre  by  2 


Note  3: ] 

Ri  =  3 &  Oho,  c 

r  2160  Ken,  oi 

12960  Shaku 

Kung  Lee 

V&TSt 

- 

ill 

Kung  Lee 
(Kilometre) 

Jxiiie 

Verst 

Lee 

(Kilometre) 

{ RuSSKXTl) 

\  X  tng 丄 Sao ) 

(J apanese) 

{tSntisn) 

{Russian) 

{Ying  Tsao) 

□  m 

公 虽 

■ar  田 
失  里 

g 适 里 

rt  pa 

a  里 

公 里 

英 里 

俄維耳 斯他 

被造里 

3.927273 

2.440298 

3.681363 

6.818181 

200 

785.45460 

488.059600 

736.272559 



1363.63620 

A 

2 

7.854546 

4.880596 

7.362726 

13.636362 

500 

1178.18190 

732.089400 

1104.408839 

2045. 4.3430 

6 

11.781819 

7.320894 

11.044088 

20.454513 

400 

1570.90920 

976.119200 

1472.545118 

2727.27240 

4 

9.761192 

14.725451 

27.272724 

500 

1963.63650 

1220.149000 

1840.681397 

3409.09050 

5 

19.636365 

12.201490 

18.406814 

34.090905 

600 

2356.36380 

1464.178800 

2208.817676 

4090.90860 

O 

23.563638 

I.4.D41/0O 

/J.U00I77 

4U.yu90oD 

700 

2749.09110 

1708.208600 

2576.953956 

4772.72670 

27.490911 

17.082086 

25.769640 

47.727267 

800 

3141 .81840 

1952.238 觸 

2945.0902:55 

5454.54480 

8 

31.418184 

19.522384 

29.450902 

64.545448 

900 

3534.54570 

2196.268200 

3313.226olo 

6136.36290 

9 

36.345467 

21.902682 

33.132266 

61.363629 

1000 

3927.27300 

2440.298000 

3681.362794 

6818.18100 

10 

39.272730 

24.402980 

36.813628 

68.181810 

2000 

7854.54600 

4880.596000 

7362.725588 

13636.36200 

20 

78.545460 

48.806960 

73.627256 

136.363620 

3000 

11781.81900 

7320.894000 

11044.088382 

204^)4.54301) 

30 

117.818190 

73.208940 

110.440884 

204.546430 

4000 

16709.09200 

9761 .192000 

14725.45117() 

27272.72400 

40 

157.090920 

97.611920 

147.254512 

272.727240 

6000 

19636.36500 

12201.490000 

18406.813971 

34090.90500 

60 

196.363650 

122.014900 

184.068140 

340.909050 

6000 

23563.63800 

14641.788000 

22088.176765 

40909.08600 

60 

235.636380 

146.417880 

220.881768 

409.090860 

7000 

27490.91100 

17082.086000 

25769.539559 

卜 

70 

274.909110 

170.820860 

257.695396 

477.272670 

8000 

31418.18400 

19522.384000 

29450.902353 

54545.44800 

80 

314.181840 

196.223840 

294.509024 

645.454480 

9000 

35345.45700 

21962.682000 

33132.265147 

61363.62900 

90 

353.464570 

219.626820 

331.322651 

613.636290 

10000 

39272.73000 

24402.980000 

36813.627941 

68181.81000 

100 

392.727300 

244.029800 

368.136279 

681.818100 
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換算表 11: 


俄里 換標準 及英日 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XI 


DISTANCE    遠 度 


Russian  into  New  Chinese  (Metric),  British,  Japanese,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:    To  convert  Verst  into  American  Mile  divide  British  Mile  by  1.000002875 
Note  2:   To  convert  Verst  into  Shih  Lee  (Market)  multiply  Kilometre  by  2 


Verst      ！    Kung  Lee 

Mile 

Ri 

Lee 

Verat 

Kung  Lee 

Mile 

Mi 

Lee 

( Russian) 

(Kilometre) 

(British) 

{Japanese) 

{Ying  Tsao) 

Russian) 

(Kilometre) 

(British) 

(Japanese) 

(Ying  Tsao) 

联維 耳斯他 

公 里 

英 里 

日 里 

整造里 

欲、 准:^ 他 

公 里 

英 里 

日 虽 

螫造里 

1.066800 

0.662879 

0.271639 

1.852083 

60 

64.008000 

39.772727 

16.298312 

111.124980 

2 

2.133600 

1.325758 

0.543277 

3.704166 

70 

74.676000 

46.401515 

19.014697 

129.645810 

3 

8.200400 

1.988636 

0.814916 

6.556249 

80 

85.344000 

63.030303 

21.731083 

148.]  66640 

4 

4.267200 

2.651515 

1.086554 

7.408332 

90 

96.012000 

59.659091 

24.447468 

166.687470 

5 

5.384000 

3.314394 

1 .358193 

9.260415 

100 

106.680000 

66.287879 

27.163853 

185.208300 

6 

6.400800 

3.977273 

1 .629831 

11.112498 

200 

213.360000 

132.675768 

64.327707 

870.416600 

7 

7.467600 

4.640162 

] .901470 

12.964581 

300 

319.040000 

198.863636 

81.491560 

666.624900 

8 

8.534400 

5.303030 

2.173108 

14.816664 

400 

426.720000 

265.151515 

108.G55414 

740.833200 

9 

9.601200 

5.965909 

2.444747 

1(5.668747 

500 

533.400000 

331.439394 

135.819267 

926.041600 

10 

10.668000 

6.628788 

2.716385 

18.520830 

600 

640.080000 

397.727273 

162.983120 

1111.219800 

20 

21.336000 

13.257576 

5.432771 

37.041660 

7C0 

746.760000 

464.015152 

190.146974 

1296.458100 

30 

31.904000 

19.886364 

8.149156 

55.662490 

800 

853.440000 

530.303030 

217.310827 

1-181.666400 

40 

42.672000 

26.515152 

10.865541 

74.083320 

900 

960.012000 

596.590909 

244.474680 

lfi66. 874700 

50 

53.340000 

33.143939 

13.581927 

92.604150 

1000 

1066.800000 

亂 878788 

271.638534 

1852.083000 
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換算表 12:     舊 營造里 換檩準 及英日 俄各度 

CONVERSION  TABLE  XII 

DISTANCE 遠 度 

Ying  Tsao  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note  1:    To  convert  Lee  into  American  Mile  divide  British  Mile  by  1.000002876 
Note  2:   To  convert  Lee  into  Shih  Lee  (Market)  multiply  Kilometre  by  2 


Lee 

Kung  Lee 

Mile 

Ri 

Verst 

Lee 

Kung  Lee 

Mile 

Ri 

Verst 

(Ying  Tsao) 

{Kilometre) 

{British) 

{Japanese) 

{Russian) 

{Ying  Tsao) 

(Kilometre) 

(British) 

(Japanese) 

(Russian) 

昝造里 

公 里 

英 里 

B 里 

俄維 耳斯他 

營造里 

公 里 

英 里 

日 里 

肤維 耳斯他 

0.576 

0.35791016 

0.146667 

0.539933 

200 

116.200 

71.6820320 

29.333333 

107.98660 

2 

1.152 

0.71582032 

0.293333 

1.079866 

300 

172.800 

107.3730480 

44.000000 

161.97990 

3 

1.728 

1.07373048 

0.440000 

1.619799 

400 

230.400 

143.1640640 

58.666667 

215.97320 

4 

2.304 

-I     J  01      A 八£?  A 

1. 43104004 

O.OODOD? 

2.159732 

500 

ncio 八八八 

288.000 

178.95o0800 

to.oSoSoS 

Jby.yDooO 

5 

2.880 

1.78955080 

0.733333 

2.699665 

600 

346.600 

214.7460960 

88.000000 

323.95980 

6 

3.456 

2.14746096 

0.880000 

3.239598 

700 

403.200 

250.5371120 

102.666667 

377.96310 

7 

4.032 

2.50537112 

1.026667 

3.779531 

800 

460.800 

286.3281280 

117.333333 

431.94640 

8 

4.608 

2.86328128 

1.173333 

4.319464 

900 

518.400 

322.1191440 

132.000000 

485.93970 

9 

6.184 

3.22119144 

1.320000 

4.859397 

1000 

576.000 

367.9101600 

146.666667 

539.99330 

10 

5.760 

3.57910160 

1.466r>67 

5.399330 

2000 

1152.000 

715.8203200 

293.333333 

1079.86600 

20 

11.520 

7.15820320 

2.933333 

10.798660 

3000 

1728.000 

1073.7304800 

440.000000 

1619.79900 

30 

17.280 

10.73730480 

4.400000 

16.197990 

4000 

2304.000 

1431.G4C6400 

58(3.666667 

2159.73200 

40 

23.040 

14.31640640 

6.866667 

21.597320 

5000 

2880.000 

1789.5608000 

733.333333 

2()99 .66500 

50 

28.800 

17.89550800 

7.333333 

26.096650 

6000 

3456.000 

2147.4609600 

880.000000 

8239.59800 

60 

34.560 

21.47460960 

8.800000 

32.395980 

7000 

4032.000 

2505.3711200 

1026.666667 

3799.53100 

70 

40.320 

25.06371120 

10.266667 

37.795310 

8000 

4608.000 

2863.2812800 

1173.333333 

4319.46400 

80 

46.080 

28.63281280 

11.733333 

43.194640 

9000 

5184.000 

3221.1914400 

1320.000000 

4859.39700 

90 

51.840 

32.21191440 

13.200000 

48.593970 

10000 

5760.000 

3579.1016000 

1466.666667 

5399.93300 

100 

67.600 

35.79101600 

14.666667 

53.993300 
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換算表 13:     公尺 換市用 及英日 俄各度 

CONVERSION  TABLE  Xm 

SQUARE    平 方 


New  Chinepe  (Metric)  into  New  Chinese  (Market),  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:    To  convert  Sq.  Metre  into  Am.  Sq.  Feet  divide  Br.  Sq.  Feet  by  1.00000576 


Sq.  Kung  Chih  \ 
(Sq.  Metre)  ！' 

Sq.  Shih  Chih 
•  Market ) 

Sq.  Feet 
(British) 
平 方英尺 

Sq.  Shaku 
Japanese) 
平 方日尺 

Sq.  Archine 

{Russian) 
平方股 阿耳申 

Sq.  Chih 
{Ying  Tsao) 
平方^ 造尺 

Sq.  Kung  Chih 
ii>q.  Metre)  i 

Sq.  Shih  Chih ' 
' Market  > 

Sq.  Feet 
(British) 
平 方英尺 

Sq.  Shaku 
(Japanese) 
平方 日 尺 

Sq.  Archine 

(Russian) 
平方俄 阿耳申 

Sq.  Chih 
(Ying  Tsao) 
平方 螫造尺 

9 

10.7639308 

10.89000 

1. 978045 

9.765*525 

60 

540 

645.8358480 

653.40000 

118.682688 

685.937600 

2 

18 

21.5278616 

21.78000 

3.956090 

18.531250 

70 

630 

753.4751560 

762.30000 

138.463136 

683.593750 

3 

27 

32.2917924 

32.67000 

5.934134 

29.296875 

80 

720 

861.1144640 

871.20000 

158.243584 

781.250000 

4 

36 

43.0557232 

43.56000 

7.912179 

39.062500 

90 

810 

968.7537720 

980.10000 

178.023922 

878.906250 

5 

45 

53.8196540 

54.45000 

9.890224 

48.828125 

100 

900 

1076.3930800 

1089.00000 

197.804480 

976.662500 

6 

54 

64.5835848 

65.34000 

11.868269 

58.593750 

200 

1800 

2152.7861600 

2178.00000 

395.608959 

1853.125000 

7 

63 

7o.34751o6 

76.23000 

13.846314 

68.359375 

300 

2700 

3229.1792400 

3267.00000 

693.413439 

2929.687500 

8 

72 

86.1114464 

87.12000 

15.824358 

78.125000 

400 

3600 

4305.672；：5200 

4366.00000 

791.217919 

3906.250000 

9 

81 

96.8753772 

98.01000 

17.802392 

87.890625 

500 

4500 

5381.9654000 

5446.00000 

989.022398 

4882.812500 

10 

90 

107. ③ 3080 

108.90000 

19.780448 

97.666250 

600 

5400 

6458.3584800 

6534.00000 

1186.826878 

5859.375000 

20 

]80 

215.2786160 

217.80000 

39.56089« 

185.312500 

700 

6300 

7534.7515600 

7623.00000 

1384.631368 

6835.937600 

30 

270 

322.9179240 

326.70000 

59.341344 

292.968750 

800 

7200 

8611 .1446400 

8712.00000 

1 582.435837 

7812.500000 

40 

360 

480.5572320 

485.60000 

79.121792 

390.625000 

900 

8100 

9687.5377200 

9801.00000 

1780.239217 

8789.062500 

60 

450 

538.1965400 

544.50000 

98.902240 

488.281250 

1000 

9000 

10768.9308000 

10890.00000 

1978.044797 

9766.625000 
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換算表 14:     市尺換 檩準及 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XIV 

SQUARE 平方 

New  Chinese  (Market)  into  New  Chinese  (Metric),  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Sq.  SfUh  Chih  into  Am.  Sq.  Feet  divide  Br.  Sq.  Feet  by 丄. 00000575 
Note  2:    1  Sq.  Shih  Lee  =^225  Sq.  Shih  Ying  =  22500  So.  Shih  Chang -22o(m0  Sq.  Shih  Chih 


Sq.Kung  Chih 
(Sq.  Metre) 

Sq.  Feet 
(British) 

Sq.  Shaku 
{Japanese) 

s  平 

If 方 
，-| 俄 
^ 翁阿 

— 

C、  ^  *rk 

Sq.  Shih  Chih 
(Market) 

Sq.  Kung  Chih 
(Sq.  Metre) 

Sq.  Feet 
(British) 

Sq.  Shaku 
(J  apanese) 

Sq.  Archine 

Sq.  Chih 
(Ying  Tsao) 

0.111111 

1.195985 

1.21 

0.219671 

1.086070 

60 

6.666667 

71.759101 

72.6 

13.180275 

65.104208 

0.222222 

2.391970 

2.42 

0.439343 

2.170140 

70 

7.777778 

83.718951 

84.7 

16.376988 

75.954910 

0.333333 

3.587955 

3.63 

0.658014 

3.255211 

80 

8.888889 

95.678802 

96.8 

17.573700 

86.805611 

0.444444 

4.783940 

4.84 

0.878685 

4.340281 

90 

10.000000 

107.638652 

108.9 

19.570413 

97.656312 

0.656556 

6.979925 

6.06 

1.098356 

5.425361 

100 

11.111111 

119.698502 

121.0 

21.967] 25 

108.507014 

0.666667 

7.175910 

7.26 

1.318028 

6.610421 

200 

22.222222 

239.197004 

242.0 

43.934251 

217.014028 

0.777778 

8.371895 

8.47 

1.637699 

7.695491 

m 

33.333333 

358.795506 

363.0 

65.801376 

326.521052 

0.888889 

9.667880 

9.68 

1.757370 

8.680561 

400 

44.444444 

478.394008 

484.0 

87.868501 

434.028056 

1.000000 

10.763865 

10.  H9 

1.977041 

9.765631 

500 

55.655556 

597.992510 

605.0 

109.835627 

542.535069 

l.illlil 

11.959850 

12.10 

2.196713 

10.850701 

600 

66.666667 

717.591012 

726.0 

131.802752 

651.042083 

2.222222 

23.919700 

24.20 

4.393425 

21.701403 

700 

77.777778 

837.189514 

847.0 

153.769877 

759.549097 

3.'63'6>'>'o3 

36.879651 

36.30 

6.580138 

32.552105 

800 

88.888889 

956.788015 

968.0 

175.737003 

868.056111 

4.444444 

47.839401 

48.40 

8.786850 

43.402806 

900 

100.000000 

1076.386517 

1089.0 

197.704128 

976.563125 

5.555556 

59.799251 

60.60 

10.983563 

54.243507 

1000 

111.111111 

1195.986019 

1210.0 

219.671263 

1085.070139 

一  1234567s9w^^^g 
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換算表 15:     英 尺換標 準市用 及日俄 « 各度 

CONVERSION  TABLE  XV 

SQUARE 平 方 

British  into  New  Chinese  (Metric  and  Murket),  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 
Note:   To  convert  Am.  Sq.  Feet  into  the  rest  multiply  by  1.00000676 


8q.  Kung  ' 

Chih 
(Sq.  Metre) 
方公 尺 


Sq.  Shih 

Chih 
{Market) 
方市尺 


0.092903 
0.186806 
0.278709 
0.371612 
0.4G1515 
0.667418 
0.650821 
0.743224 
0.836127 
0.929030 
1.8580(.)0 
2.7870}  »0 
8.716120 
4.G45160 


0.836127 
1.672265 
2.508382 
8.884451 
4.180637 
6.017642 
5.852802 
6.6800 1{> 
7.502616 


(Japanese) (細— 


平 方日尺 


1.00716374 
2.0〗 432748 
3.02149122 
4.02865496 
6.03581870 
6.04298244 
7.05014618 
8.05730902 
9.06447366 


8.861273  10.07163740 
10.722547  2-^.14327480 
25.083821  80.21491220 
33.344609  40.28G649G0 
41.S06368  60.85818700 


午方 
欲 IBi 耳申 


0. 簡; 7:！ 
0.5367347 
0.661020 
0.754094 

o.oisrsi 

1.102041 
1.285714 
1.469388 
1.65；5041 
1.836734 
3.673469 
6.010203 
7.546938 
9.183672 


0.907264846 
1.814608690 
2.721763036 
3.629017880 
4.6：56271725 
6.443626070 
6.360780415 
7.268034760 
8.166289105 
9.07251: 麵 
il8.14o086000 
127.217630350 
36.290173^:00 
45.362717250 


ib'q.  Shaku 
(Japanese) 
平方 H 尺 


60.4298244 
70.5014618 
80.6730992 
90.6447366 
100.7163740 
201 .4327 棚 
302.1491220 

603.5818700 
601.29S2100 
706.01 4C)180 
805.73G9920 
906. 447 細 0 
1007.1637400 


Sq.  Ar chine 
Russian) 

平方 
俄阿 耳申 


i  1 .020407 
J  2.867141 
14.693876 
16.630410 
18.367344 
36.734689 
66.102033 
75.469378 
91.886722 
nO.20'1067 
128.671410 
146.938956 
166.804100 
183.673445 


Sq.  Chih 
{Ying  Tsao) 
平方條 MX 


54.43526070 
63.o07h04]6 
72.58034760 
81.65289105 
e0.726434oO 
181.46086900 
272.1 76；-50350 
|；)()2.9017；-5800 
ilo3.()2717250 
y-l  4.35260700 
|6;55.078041oO 
|725>0347G0U 
816.62891050 
907.25434600 


1    S 平 i  Sq.  Kung  \  Sq.  Shih 
Chih     I  Chih 

%  (Sq.  Metre)  ( Market) 
"5)^1方公尺 方市尺 


5.674180 
6.60；3210 
7.432240 
8.361270 
9.290800 


60.176416 
68.5289] 6 
66.890189 
75.025146 
83.612736 


18.580600  107.226472 
27.870900 '260.838208 
37.161200  333.446094 
46.451600 '418.063680 
66.741800  501.764160 
65.032100  085.289152 
74.322400  G68.901888 
83.612700  750.251462 
92.903000  836.127360 


平方英 《< 

(V*? 宁 Q.) 


12346678900000 

12  3  4  5 


oooo^^oo^oooo 

1 
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換算表 16: 


日 尺換檩 準市用 及英俄 舊各度 

CON?ERSION  TABLE  XVI 


SQUARE   平 方 


Japanese  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:   To  convert  Sq.  Shaku  into  Am.  Sq.  Feet  divide  Br.  Sq.  Feet  by  1.00000576 


Sq.  Shaku  J 
(Japanese)  1 

Sq.Kung  Chih 
(Sq.  Metre) 

Sq.  Shih  Chih 

(Market) 

Sq.  Feet 
(British) 

Sq.  Archine 

{Rmsian) 

^  §平 
《方 

Sq.  Shaku 
I  (Japanese) 

Sq.Kung  Chih 
(Sq.  Metre) 

Sq.  Shih  Chih 
(Market) 

Sq.  Feet 
(British) 

Sq.  Archine 

(Russian) 

Sq.  Chih 

(Ying  Tsao) 

0.0918271 

0.826446 

0.9884217 

0.181546 

0.89676218 

60 

5.509626 

49.580177 

69.3063026 

10.892777 

53.8051308 

2 

0.1836542 

1.652893 

1.9768434 

0.363093 

1.79350436 

70 

6.427897 

57.861240 

69.1895197 

12.708240 

62.7726526 

3 

0.2754813 

2.479339 

2.9652651 

0.544639 

2.69025654 

80 

7.346168 

66.115383 

79.0737368 

14.523702 

71.7401744 

4 

0.3673084 

3.306785 

3.9536868 

0.726185 

L'.  58700872 

90 

8.264439 

74.380166 

88.9579538 

16.339166 

80.7076962 

6 

0.4591355 

4.132231 

4.9421085 

0.907731 

4.48376090 

100 

9.182710 

82.644628 

98 駕 1710 

18.154628 

89.6752180 

6 

0.5509626 

4.968018 

6.9305302 

1.089278 

5.38051308 

200 

18.365420 

鳩, 289257 

197.6843419 

36.309257 

179.3504360 

7 

0.6427897 

6.786124 

6.9189519 

1.270823 

6.27726626 

300 

27.548130 

247.933885 

296.5265129 

54.463886 

269.0256540 

8 

0.7346168 

6.611688 

7.9073736 

1.452370 

7.17401744 

400 

36.730840 

330.578513 

395.3686839 

72.618514 

868.7008720 

9 

0.8264439 

7.438017 

8.8957953 

1.633917 

8.07076962 

SCO 

45.913550 

413.223141 

494.2108548 

90.773142 

448.3760900 

10 

0.9182710 

8.264463 

9.8842171 

1.815463 

8.96762180 

600 

65.096260 

495.801770 

693.0630258 

] 08.927771 

638.0513080 

20 

1.836542) 

16.62892(3 

19.7684342 

3.630926 

17.93504360 

700 

64.278970 

678.512398 

691.8951967 

127.082399 

627.7266260 

30 

2.7548130 

24.793389 

29.6526513 

5.446389 

26.90256540 

800 

73.461680 

661.153826 

790.7373677 

146.237028 

717.4017440 

4<J 

3.6730840 

83.057851 

89.5368684 

7.261851 

35.87008720 

900 

82.644390 

743.801654 

889.5795382 

163.391656 

807.0769620 

60 

4.5913550 

41.322314 

49.4210855 

9.077314 

44.83760900 

1000 

91.827100 

826.446283 

988.4217096 

181.546286 

896.7521800 

— 49  — 


換算表 17:    俄阿耳 申換標 準市用 及英日 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XVU 

SQUARE    平 方 

Russian  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 
Note:   To  convert  Sq.  Archin*  into  Am.  Sq.  Feet  divide  Br.  Sq.  Feet  by  1.00000576 


Sq.  Kung  Sq.  Shih 

Chih  Chih 

(Sq.  Metre)  (Market) 
方公尺 方市尺 


Sq.  Feet     Sq.  Shaku     Sq.  Chih 
(British)     (Japanese)  ( Yitig  Tsao) 
平 方英尺 平 方日尺 平方 » 造尺 


Sq.  Kung 

Chih 
{Sq.  Metre) 
方公尺 


Sq.  Shih 

Chih 
(Market) 
方市尺 


Sq.  Feet 
(British) 
平方英 尺 


Sq.  Shaku 
(Japanese) 
平方日 尺 


Sq.  Chih 
(Ying  Tsao) 
平方 埜造尺 


0.505805 
] .011611 
[ 1.517416 
！  2.023222 
2.529027 j 
3.034833  ！ 
3.540638  I 
4.046444 
4.552249 
5.058054 
10.116109 
15.174163 
20.232217 
25.290272 


4.552245 
9.104490 
13.65673-5 
18.208980 
22.761225 
27.313470 
31.865715 
36.417960 
40.970205 
45.522450 
9]  .044900 
]36.5t)73o0 
182.089800 
227.612250 


5.444429 
10.888858 
16.333287 
21.777716 
27.222144 
32.666573 
38.111002 
43.555431 
48.9998(50 
54.444288 
108.888678 
163.332867 
217.777156 
277.221444 


6.508212 
11. 016424 
16.524636 
22.032847 
27.541059 
33.049271 
38.557483 
44.065695 
49.573907 
55.082119 
110.164237 
165.246356 
220.328474 
276.410693 


4.939506 

9.879103 
14.818519 
19.758013 
24.697531 
29.637038 
34.576544 
30.516050 
44.466566 
49.395063 
98.790125 
148.185188 
197.580130 
246.976313 


296.370376 
345.765478 
395.160500 
444.555563 
493.950625 
987.901250 
1481.851875 
1975.801300 
2469.753125 
2963.703760 
3457.664375 
3951.605000 
4445.566628 
4939.506260 


30.348326 

35.406381 
40.46443) 
4o.o224!  0 
60.580544 
101.161088 
161.174163 
202.322176 


273.134700 

318.657150 
364.179600 
409.702050 
4oo.224o00 
910.449000 
1366.673500 
1820.898000 


1000 


'262.902720  2276.122500 
'303.483264  2731 .347000 
Bo4.0(53808  3186.571500 
'404 . 644362  o641 .796000 
i46o.224896  4097.020500 
605.805440  4552.246000 


326.665733 

381.110022 
436.554311 
489.998600 
544.442889 
1088.885778 
1683.328667 
2177.771656 
2722.214444 
3266.657333 
3811.100222 
4355.543111 
4899.986000 
5444.428889 


330.492711 

385.574830 
440.656948 
495.739067 
550.821185 
1101.642371 
1652.463556 
2203.284742 
2754.105927 
3304.927112 
3865.748298 
4406.569483 
4957.390668 
5508.211854 


123456  7  8 


o  o  o  o  o  o 

12  3  4  6 


平 方俄阿 耳申 

9u/yqo.iy  -bs 


平 方俄阿 耳申 


ooooooooooooo 

1234567^9 
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換算表 18:     舊營造 尺換標 準市用 及英日 俄各度 

CONVERSION  TABLE  XVIII 


SQUARE    平 方 


Ying  Tsao  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note:    To  convert  Sq.  Chih  into  Am.  Sq.  Feet  divide  Br.  Sq.  Feet  by  1,00000675 


i     Sq.  Chih 
(Ying  Tsao) 

Sq.  Kung  Chih 
(Sq.  Metre) 

Sq.  Shih  Chih 
(Market) 

Sq.  Feet 
(British) 

s  7 平 

•1  §方 
《匕尺 

Sq.  Archine 
(Russian) 

Sq.  Chih 
(Ying  Tsao) 

Sq.  Kung  Chih 
(Sq.  Metre) 

Sq.  Shih  Chih 
{Market) 

Sq.  Feet 
(British) 

Sq.  Shaku 
(Japanese) 

- 1 

Sq.  Archine 

1 

0.1024 

0.921600 

1.1022263 

1.115136 

0.202460 

60 

6.1440 

55.29600 

66.1335780 

66.908160 

12.146976 

2 

0.2048 

1.843200 

2.2044526 

0.404899 

！  70 

7.1680 

64.51200 

77.1568410 

78.059520 

14.171472 

3 

0.3072 

2.764800 

3.8066789 

3.345408 

0.607349 

80 

8.1920 

73.72800 

88.1781040 

89.210880 

16.19596S 

4 

0.4096 

3.686400 

4.4089052 

4.460544 

0.809798 

90 

9.2160 

82.94400 

99.2003670 

100.362240 

18.220464 

5 

0.5120 

4.608000 

5.5111315 

5.575680 

1.012248 

100 

10.2400 

92.16000 

110.2226800 

111.613600 

20,214960 

6 

0.6144 

5.529600 

6.6183578 

6.690816 

1.214698 

200 

20.4800 

184.32000 

220.4452600 

223.027200 

40.489921 

0.7168 

6.461200 

7.7155841 

7.805952 

1.417147 

300 

30.7200 

276.48000 

330.6678900 

334.640800 

60.734881 

8 

0.8192 

7.372800 

8.8178104 

8.921088 

1.619597 

400 

40.9600 

368.64000 

440.8905200 

446.054400 

80.979841 

9 

0.9216 

8.294400 

9.9200367 

10.036224 

1.822046 

500 

61.2000 

460.80000 

551.1131500 

557.568000 

101.224802 

10 

1.0240 

9.216000 

11.0222630 

11.151360 

2.024496 

600 

61.4400 

552.96000 

661.3357800 

669.081600 

121.469762 

20 

2.0480 

18.432000 

22.0445260 

22.302720 

4.048992 

700 

71.6800 

645.12000 

771.5584100 

780.596200 

141.714722 

HO 

3.0720 

27.648000 

33.0667890 

33.464080 

6.073488 

800 

81.9200 

737.28000 

881.7810400 

892.108800 

161.959682 

40 

4.0960 

36.864000 

44.0890520 

44.605440 

8.097984 

000 

92.1600 

829.44000 

992.0036700 

1003.622400 

182.204643 

50 

6.1200 

46.080000 

55.1113150 

55.766800 

10.122480 

1000 

102.4000 

921.60000 

1102.2263000 

1115.136000 

202.449603 

— 51  — 


換算表 19:     公畝換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XIX 

AREA 面 積 

New  Chinese  (Metric)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Rung  Mow  into  Am,  Acres  divide  Br.  Acres  by  1.00000575 
Note  2：   1  Kung  Mow  (Are) =0.16  Shih  Mow  (Market) 


{Area) 

公 献 

(British) 

英愛克 

(Japanese) 

日 畝 

Ucssiotina 
{Russian) 
俄節 斜齊納 

JkLow 
{Ying  Tsao) 
營造敏 

Kufig  Mow 
{Area) 
公 欽 

(British) 
英 St 克 

(Japanese) 
日 欽 

(Russian) 
俄節 斜齊納 

JMow 
{Ying  Tsao) 
楚造欽 



1 



0.024711 

1.008333 

0.009153 

0.1627604 

60 

1.482660 



60.499980 

0.549179 

9.7656240 

2 

0.049422 

2.016666 

0.018306 

0.3265208 

70 

1.729770 

70.583310 

0.640709 

11.3932280 

3 

0.074133 

3.024999 

0.027469 

0.4882812 

80 

1.976880 

80.666640 

0.732239 

13.0208320 

4 

0.098844 

4.033332 

0.036612 

0.6510416 

90 

2.223990 

90.749970 

0.823769 

14.6484360 

5 

0.123656 

5.041665 

0.045765 

0.8138020 

100 

2.471100 

100.833300 

0.915299 

16.2760400 

6 

0.148266 

6.049998 

0.054918 

0.9765624 

200 

4.942200 

201.666600 

1.830698 

32.5520800 

7 

0.172977 

7.058331 

0.064071 

1.1393228 

300 

7.413300 

息 499900 

2.745897 

48.8281200 

8 

0.197688 

8.066664 

0.073224 

1.3020832 

400 

9.884400 

403.333200 

3.661196 

65.1041600 

9 

0.222399 

9.074997 

0.082377 

1.4648436 

500 

12.355500 

504.166600 

4.576495 

81.3802000 

10 

0.247110 

10.083330 

0.091630 

1.6276040 

600 

14.826600 

604.999800 

5.491794 

97.6562400 

20 

0.494220 

20.166660 

0.183060 

3.2662080 

700 

17.297700 

705.833100 

6.407093 

113.9322800 

30 

0.741330 

30.249990 

0.274690 

4.8828120 

800 

19.768800 

S06.666400 

7.322392 

130.2083200 

40 

0.988440 

40.333320 

0.366120 

6.6104160 

900 

22.239900 

974.999700 

8.237691 

146.4843600 

―  60 

1.235550 

50.416650 

0.467650 

8.1380200 

1000 

24.711000 

1008.333000 

9.162990 

162.7604000 

— 62  — 


換算表 20:     市畝換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XX 

AREA  '面積 

New  Chinese  (Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Shih  Mow  into  Am.  Acres  divide  Br.  Acres  by  1.00000676 
Note  2:   1  Shih  Mow  (Market) =6|  Kung  Mow  (Are) 


(Market) 

市  b1 

he 
{British) 
英愛克 

oc 

(Japanese) 
B 敢 

JD6S3%CltlYi(X 

( Russian) 
俄節 斜齊納 

Mow 
( Ying  Tsao) 

昝造] 5!t 

Shih  Mow 
(Market) 
市 敢 

A.CT6 

{British ) 

英愛 

(Japanese) 

日 «t 

t  Russian  、 

俄節 斜齊納 

JtlOW 

( Ying  Tsao) 
螫造欽 

1 

0.164407 

6.722222 

0.061020 

1.085070 

60 

9.864420 

403.333333 



3.661198 



66.104200 

2 

0.328814 

13.444444 

0.122040 

2.170140 

70 

11.508490 

470.555555 

4.271397 

75.954900 

3 

0.493221 

20.166667 

0.183060 

3.255210 

80 

13.152660 

537.777777 

4.881597 

86.805600 

4 

0.657628 

26.888889 

0.244080 

4.340280 

90 

14.796630 

605.000000 

5.491796 

97.656300 

6 

0.822035 

83.611111 

0.305100 

6.425360 

100 

16.440700 

672.222222 

6.101996 

108.507000 

6 

0.986442 

40.333333 

0.366120 

6.610420 

200 

32.881400 

1344.444444 

12.203992 

217.014000 

7 

1.150849 

47.055666 

0.427140 

7.695490 

300 

49.322100 

2016.666667 

18.305988 

325.521000 

8 

1.315256 

63.777777 

0.488160 

8.680560 

400 

66.762800 

2688.888889 

24.407984 

434.028000 

9 

1.479663 

60.500000 

0.549180 

9.765630 

500 

82.203500 

3361.111111 

30.509980 

642.535000 

10 

1.644070 

67.222222 

0.610200 

10.860700 

600 

98.644200 

4033.333333 

36.611976 

651.042000 

20 

3.288140 

134.444444 

1.220399 

21.701400 

700 

115.084900 

4705.555565 

42.713972 

759.549000 

30 

4.932210 

201.666667 

1.830599 

32.552100 

800 

131.625600 

5377.777777 

48.815968 

868.056000 

40 

6.576280 

268.888889 

2.440798 

43.402800 

900 

147.966300 

6050.000000 

64.917964 

976.563000 

60 

8.220350 

336.111111 

3.050998 

54.253500 

1000 

164.407000 

6722.222222 

61.019960 

1085.070000 

一   53  一 


換算表 21:     英愛 克換檩 準市用 及日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXI 

AREA 面 積 


British  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 
Note:   To  convert  Am.  Acres  into  the  rest  multiply  by  1.00000575 


I  Acres 
(British) 

Kung  Mow 
(Ares) 
公 歃 

Shih  Mow 
(Market) 

市 

Se 

(Japanese) 
日 敏 

Deaaiatina 
(Russian) 
俄節斜齊！^^ 

Mow 

( Ying  Tsao) 
螫 造 iKt 

Acres 
(British) 

Kung  Mow 

(Ares) 
公  Wl. 

Shih  Mow 
(Market) 
市  敢 

Ss. 

(Japanese) 
日 欹 

Dessiatina 

{Russian) 
俄節 斜齊納 

Mow 
{Ying  Tsao) 
螫造敏 

40.468 

40  Sftfi71 

TCV.OVt/l 丄 

\y  ■  t/OV\  '，  AJ 

60 

oWr  ■  £i 丄力 VAA/ 

2448  34260 

22.2242162 

395.199960 

2 

on  QQR 

上力， iTrLrrvl/ 

Q1  All  4.0 

7408072 

70 

ogOu  ■  i  \J\J 

25.9282523 

461.066620 

3 

121.404 

1 99  4.1 71  3 

1  1 1 1 21  OR 

1  •  1 上 上力上 l^O 

80 

QOQ?  4.4.0 

29.6322883 

626.932280 

4 

161.872 

24.280800 

163.22284 

1.4816144 

26.346664 

90 

3642.120 

646.318000 

3672.51390 

33.3363244 

592.799940 

5 

202.340 

30.361000 

204.02865 

1.8520180 

32.933330 

100 

4046.800 

607.020000 

4080.67100 

37.0403604 

658.666600 

6 

242.808 

36.421200 

244.83426 

2.2224216 

39.519996 

200 

8093.600 

1214.040000 

8161.14200 

74.0807208 

1317.333200 

7 

283.276 

42.491400 

285.63997 

2.5928252 

46.106662 

300 

12140.400 

1821.060000 

12241.71300 

111.1210812 

1975.999800 

8 

323.744 

48.661600 

326.44568 

2.9632288 

52.693328 

400 

16187.200 

2428.080000 

16322.28400 

148.1614416 

2634.666400 

9 

364.212 

54.631800 

867.25139 

3.3336324 

59.279994 

500 

20234.000 

3036.100000 

20402.86500 

185.2018020  ,3293.333000 

IC 

404.680 

60.702000 

408.05710 

3.7040360 

66.866660 

600 

24280.800 

3642.120000 

24483.42600 

222.2421624  13951.999600 

20 

809.360 

121.404000 

816.11420 

7.4080721 

131.733320 

700 

28327.600 

4249.140000 

28563.99700 

259.2826228  |4610.666200 

30 

1214.040 

182.106000 

1224.17130 

11.1121081 

197.599980 

800 

32374.400 

4856.160000 

32644.56800 

296.3228832  5269.332800 

40 

1618.720 

242.808000 

1632.22840 

14.8161442 

263.466640 

900 

36421.200 

5463.180000 

36725.13900 

333.3632436  6927.999400 

50 

2023.400 

303.510000 

2040.28550 

18.5201802 

329.333300 

1000 

40468.000 

6070.200000 

40805.71000 

370.4036040  6586.666000 
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換算表 22:     日 畝換檩 準市用 及英俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXII 

AREA 面 積 


Japanese  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Se  into  Am.  Acres  divide  Br.  Acres  by  1.00000675 
Note  2:   100<S'fi=l  Cho 


Si 

(Japanese) 

XJL  U/fty  ±rJ.  \Jw 

(Area) 
公 敏 

Shih  IHow 
(Market) 
市 敌 

(British) 

英愛克 

DcssiatiticL 
{Russian) 

俄節 斜齊納 

Mow 
( Ying  Tsao) 
螫造欽 

Se 

{Japanese) 

Kung  Mow 
{Area} 
公 欽 

- 

Shih  Mow 
{Market; 
市  1&. 

Acre 
{British} 
英愛克 

JDcssicUifM 
(Russian) 
俄節 斜齊納 

―  

f  Ying  Tsao) 
楚造欽 



1 

0.991736 

0.148760 

0.0245064 

0.009077 

0.1614153 

60 

59.504160 

8.926600 

1.4703840 

0.544640 

9.6849180 

2 

1.983472 

0.297520 

0.0490128 

0.018155 

0.3228306 

70 

69.421520 

10.413200 

1.7164480 

0.635414 

11.2990710 

3 

2.975208 

0.446280 

0.0735192 

0.027231 

0.4842459 

80 

79.338880 

11.740800 

1.9606120 

0.726187 

12,9182240 

4 

3.966944 

0.595040 

0.0980256 

0.036309 

0.6456612 

90 

89.256240 

13.388400 

2.2055760 

0,816960 

14.5273770 

5 

4.958680 

0.743800 

0.1226320 

0.045387 

0.8070765 

100 

99.173600 

14.876000 

2.4506400 

0.907734 

16.1415300 

6 

6.950416 

0.892560 

0.1470384 

0.054464 

0.9684918 

200 

198.347200 

29.752000 

4.9012800 

1.815467 

32.2830600 

7 

6.942162 

1.041320 

0.1715448 

0.063541 

1.1299071 

300 

297.520800 

44.628000 

7.3519200 

2.723100 

48.4245900 

8 

7.933888 

1.174080 

0.1960512 

0.072619 

1.2913224 

400 

396.694400 

69.604000 

9.8025600 

3.630934 

64.5661200 

0 

8.925624 

1.338840 

0.2205576 

0.081696 

1.4527377 

500 

496.868000 

74.380000 

12.2532000 

4.538668 

80.7076500 

10 

9.917360 

1.487600 

0.2450640 

0.090773 

1.6141530 

600 

596.041600 

89.256000 

14.7038400 

6.446401 

96.8491800 

20 

19.834720 

2.975200 

0.4901280 

0.181647 

3.2283060 

700 

694.216200 

104.132000 

17.1544800 

6.354135 

112.9907100 

80 

29.762080 

4.462800 

0.7351920 

0.272310 

4.8424590 

SOO 

793.388800 

117.408000 

19.6051200 

7.261868 

129.1322400 

40 

39.669440 

6.950400 

0.9802560 

0.363093 

6.4566120 

900 

892.662400 

133.884000 

22. 讀 600 

8.169602 

145.2737700 

60 

49.586800 

7.438000 

1.2253200 

0.453867 

8.0707660 

1000 

991.736000 

148.760000 

24.5064000 

9.077335 

161.4163000 
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換算表 23: 俄 節斜齊 納換標 準市用 及英日 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXIU 

AREA 面 積 

Russian  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Ying  Tsao  (Old  ChineBe) 

Note  1:   To  convert  Dessiatina  into  Am.  Acres  divide  Br.  Acres  by  1.00000576 
Note  2：   2400  Sq.  Sagene8=tl  Dessiatina 


'Dessiatina^ 
(Russian)  i 

Kung  Mow 
(Ares) 
公 欽 

Shih  Mow 
{Market) 
市 

Acres 
(British) 
英愛克 

Si 

(J  apanese) 
日 敏 

Mow 
(Ying  Taao) 
蒈造欽 

III 
Q  ^ 納 

Kung  Mow 
{Area) 
公 畝 

Shih  Mow 
{Market) 
市 敏 



Acres 
{British) 

英愛克 

Se 

(Japanese) 
H 敏 

Mow 
( Ying  Taao) 
锋造敏 



109.25400 

16.38810 

2.699725 

110.164414 

17.78220 

60 

6565.44000 

983.28600 

161.983470 

6609.864815 

1066.9320 

2 

218.50800 

32.77620 

5.399449 

220.328827 

35.56440 

70 

7647.78000 

1147.16700 

188.980716 

7711.608951 

1244.7540 

3 

327.76200 

49.16430 

8.099174 

330.493241 

53.34660 

80 

8740.72000 

1311.04800 

216.977960 

8813.163087 

1422.6760 

4 

437.01600 

65.56240 

10.798898 

440.657654 

71.128S0 

90 

9832.86000 

1474.92900 

242.976205 

9914.797222 

1600.3980 

6 

546.27000 

81.94050 

13.498623 

550.822068 

88.91100 

100 

10926.40000 

1638.81000 

269.972460 

11016.441358 

1778.2200 

6 

665.52400 

98.32860 

16.198347 

660.986481 

106.69320 

200 

21861.80000 

3277.62000 

639,944900 

22032.882716 

3556.4400 

7 

764.77800 

114.71670 

18.898072 

771.150895 

124.47540 

300 

32777.20000 

4916.43000 

809.917360 

33049.324076 

6334.6600 

8 

874.03200 

131.10480 

21.597796 

881.315309 

142.25760 

400 

43703.60000 

6555.24000 

1079.889800 

44066.765433 

7112.8800 

9 

983.28600 

147.49290 

24.297521 

991.479722 

160.03980 

500 

54627.00000 

8194.05000 

1349.862250 

55082.206791 

8891.1000 

10 

1092.54000 

163.88100 

26.997245 

1101.644136 

177.82200 

600 

65554.40000 

9832.86000 

1619.834700660986.481492 

10669.3200 

20: 

2185.18000 

327.76200 

53.994490 

2203.288272 

365.64400 

700 

76477.80000 

11471.67000 

1889.807150771160.895074 

12447.6400 

30 ' 

3277.72000 

491.64300 

80.991735 

3304.932408 

533.46600 

800 

87407.20000 

13110.48000 

2159.779600  881316.308666 

14225.7600 

40 

4370.36000 

655.52400 

107.988980 

4406.676543 

711.28800 

900 

98328.60000 

14749.29000 

2429.762050991479.722238 

16003.9800 

50 

5462.70000 

819.40500 

134.986225 

5508.220679 

889.11000 

1000 

109254.00000 

16388.10000 

2699.72460ojll0164.4l3682 

17782.2000 
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換算表 24:     舊制 畝換標 準市用 及英日 俄各度 

CONVERSION  TABLE  XXIV 


AREA 面 積 


Ying  Tsao  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note:   To  convert  Mow  into  Am.  Acres  divide  Br.  Acres  by  1.00000575 


Mow 
( Ying 
Tsao) 
整造欲 

Kung  Mow 
(Ares) 

Shih  Mow 
(Market) 

Acre 
(British) 

Se 

(Japanese) 

Dessiatina 
(jFiusstcm) 

俄 
節 斜齊納 

Mow 

(Ying 
Tsao) 
螫造敏 

Kung  Mow 
{Ares) 

Shih  Mow 
(Market) 

Acre 
(British) 

Si 

(J  apanese) 

Dessiatina 

、丄 li  WSovtlffm f 

俄 
節 斜齊納 

公  W. 

砂古 
}S1 兄 

IP  W, 

as:  «r 
it  3U.  yti 

6.144 

0.921600 

0.15202844 

6.195200 

0.056236 

60 

368,640 

DO. 295000 

9.121 70d4 

371.712UU 

o.o741dJ 

2 

12.288 

1.843200 

0.30405688 

12.390400 

0.112472 

70 

430.080 

64.512000 

"1 八  ty  At  C\C\t\Q 

Ann  cCiAt\t\ 

6MooO£2 

3 

18.432 

2.764800 

0.46608532 

18.586600 

0.168708 

80 

491.520 

Pro  frrtf) 八八 

73.728000 

12.1o2^/o2 

495.o1dU0 

4  ACiQQQO 

4.4y»ooo 

4 

24.676 

3.686400 

0.60811378 

24.780800 

0.224944 

90 

552.960 

82.944000 

io.Do2ooyo 

OOY.OOotX; 

5 

30.720 

4.608000 

0.76014220 

30.976000 

0.281180 

100 

614.400 

92.160000 

15.2028440 

619.52000 

5.623603 

6 

36.864 

5.629600 

0.91217064 

37.171200 

0.337416 

200 

1228.800 

184.320000 

30.4056880 

1239.04000 

11.247206 

7 

43.008 

6.451200 

1.06419908 

43.366400 

0.393652 

300 

1843.200 

276.480000 

45.6085320 

1868.56000 

16.870810 

8 

49.162 

7.372800 

1.21622752 

49.661600 

0.449888 

400 

2467.600 

368.640000 

60.8113760 

2478.08000 

22.494413 

9 

65.296 

8.294400 

1.36825596 

55.766800 

0.506124 

500 

3072.000 

460.800000 

76.0142200 

3097.60000 

28.118016 

10 

61.440 

9  216000 

1.52028440 

61.952000 

0.662360 

600 

3686.400 

652.960000 

91.2170640 

3717.12000 

33.741619 

20 

122.880 

18.432000 

3.04056880 

123.904000 

1.124721 

700 

4300.800 

645.120000 

106.4199080 

4336.64000 

39.365222 

30 

184.320 

27.648000 

4.56086320 

185.856000 

1.687081 

800 

4915.200 

737.280000 

121.6227520 

4956.16000 

44.988826 

40 

245.760 

36.864000 

6.08113760 

247.808000 

2.249441 

900 

5529.600 

829.440000 

136.8255960 

5575.68000 

50.612429 

50 

807.200 

46.080000 

7.60142200 

309.760000 

2.811802 

1000 

1 國 

6144.000 

921.600000 

162.0284400 

6195.20000 

56.236032 
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換算表 25:     公尺換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXV 

CUBE    立 方 


New  Chinese  (Metric)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:    To  convert  Cub.  Metre  into  Am.  Cub.  Feet  divide  Br.  Cub.  Feet  by  1.000008626 


Cub,  Kung 

Chih 
((juo.  Metre) 
立 方公尺 

Cub.  Feet 
(British) 
立 方英尺 

Uub,  bhaku 
{Japanese) 
立方 B 尺 

Cub.  A r chine 

{Russian) 
立方俄 阿耳申 

(JUO.  Cmh 
( Ying  Tsao) 
立方螫 造尺 

Cub.  Kung 

Chih 
(Cub.  Metre) 
立:^ 公尺 

Cub.  Feet 
(British) 
立 方英尺 

Cub.  Shaku 
(Japanese) 
立方 B 尺 

Cub.  ArcJUne 

(Russian) 
立 方战阿 耳申 

Cub.  Cntn 
( Yi7ig  Taao) 
立方 螫造尺 

1 

35.3147669 

35.9370000 

2.779870 

30.517578 

60 

 _ 

2118.886014 



2156.220000 

166.792218 



1831.05468 

2 

70.6295338 

71.8740000 

5.559741 

61.035166 

70 

2472.033683 

2615.590000 

194.590921 

2136.23046 

3 

106.9443007 

107.8110000 

8.339611 

91.652734 

、 80 

2825.181352 

2874.960000 

222.389825 

2441.40624 

4 

141.2590676 

143.7480000 

11.119481 

122.070312 

90 

3178.329021 

3284.330000 

250.188328 

2746.58202 

5 

176,5738345 

179.6850000 

13.899352 

152.587890 

100 

3531.476690 

3693.700000 

277.987031 

3051.75780 

6 

211.8886014 

215.6220000 

16.679227 

183.105468 

200 

7062.953380 

7187.400000 

655.974061 

6103.51560 

247.2033683 

251.5590000 

19.459092 

213.623046 

300 

10594.430070 

10781.100000 

833.961092 

9155.27340 

8 

282.6181352 

287.4960000 

22.238982 

244.140624 

400 

14125.906760 

14374.800000 

1111.948122 

12207.03120 

9 

317.8329021 

323.4330000 

25.018833 

274.658202 

500 

17657.383450 

17968.500000 

1389.935163 

16256.87890 

10 

353.1476690 

359.3700000 

27.798703 

305.175780 

600 

21188.860140 

21562.200000 

1667.922184 

18310.54680 

20 

706.2953380 

718.7400000 

56.597406 

610.351560 

700 

24720.336830 

25155.900000 

1946.909214 

21362.30460 

30 

1059.4430070 

1078.1100000 

83.396109 

915.527340 

800 

28251.813520 

28749.600000 

2223.898245 

24414.06240 

40 

1412.6906760 

1437.4800000 

111.194812 

1220.703120 

900 

31783.290210 

32343.300000 

2501.883275 

27465.82020 

60 

1765.7383450 

1796.8500000 

138.993516 

1525.587890 

1000 

36314.766900 

35937.000000 

2779.870306 

30517.57800 
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換算表 26:     市尺換 英日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXVI 

CUBE 立方 

New  Chinese  (Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:   To  convert  Cub.  Shih  Chih  into  Am.  Cub.  Feet  divide  Br.  Cub.  Feet  by  1.000008625 


Cub.  Shih 

Chih 
(Market) 

立 方市尺 

Cub.  Feet 
{British) 
立 方英尺 

Cub.  Shaku 
(J  apanese) 
方日尺 

Cub.  Archine 

{Russian) 
立方俄 阿耳申 

Cub.  Chih 
{Ying  Tsao) 
立方 營造尺 

Cub.  Shih 

Chih 
{Market) 
立 方市尺 

Cub.  Feet 
{British) 
立 方英尺 

Cub.  Shaku 
(J  apanese) 

ji  ^  H  X 

Cub.  Archine 
{Russian) 

~JL.  —4—  <*t>  tf~r  Tcr  *4-t 

立方俄 阿耳申 

Cub.  Chih 
(Ying  Tsao) 
立方 Stit 尺 

1.307964 

1.331000 

0.102968 

1.130281 

60 

78.477253 

79.860000 

6.177478 

67.81 6832 

2 

2.615908 

2.662000 

0.205916 

2.260561 

70 

- 91.656795 

93.170000 

7.207057 

79.119637 

3 

3.923863 

3.993000 

0.308874 

3.S90842 

80 

104.636297 

106.480000 

8.236637 

90.422442 

4 

5.231817 

5.324000 

0.411832 

4.521122 

90 

117.716879 

119.790000 

9.266217 

101.725247 

5 

6.539771 

6.655000 

0.514790 

5.651408 

100 

. 130.795421 

133.100000 

10.295796 

113.028053 

6 

7.847725 

7.986000 

0.617748 

6.781683 

200 

261.590843 

266.200000 

20.591592 

226.056105 

7 

9.155680 

9.317000 

0.720706 

7.911964 

300 

392.386264 

399.300000 

30.887388 

339.084158 

8 

10.463630 

10.648000 

0.823664 

9.042244 

400 

523.181685 

532.400000 

41.183184 

462.112211 

9 

11.771688 

11.979000 

0.926622 

10.172525 

500 

663.977107 

665.500000 

51.478981 

665.140260 

10 

13.079542 

13.310000 

1.029580 

11.302805 

600 

784.772528 

798.600000 

61.774777 

678.168816 

20 

26.159084 

26.620000 

2.069169 

22.606611 

700 

915.667949 

931.700000 

72.070573 

79]  .196369 

30 

39.238626 

39.930000 

3.088739 

33.908416 

800 

1046.862970 

1064.800000 

82.366369 

904.224421 

40 

52.318169 

63.240000 

4.118318 

45.211221 

900 

1177.158792 

1197.900000 

92.662165 

1017.252474 

60 

65.397711 

66.650000 

5.147898 

56.514026 

1000 

1307.954213 

1331.000000 

102.957961 

1130.280527 
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換算表 27:     英 尺換標 準市用 及日俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXVH 

CUBE 立 方 

British  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  Japanese,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 
Note:  To  convert  Am.  Cub.  Feet  into  the  rest  multiply  by  1.000008625 


0.02831684669  0.764655 
0.06663369318  1.529110 
0.0849505397T  2.293665 
0.11326738636  3.058219 
0.14158423295  3.822774 
0.16990107954  4.587329 
0.19821792613  5.351884 
0.22653477272  6.116439 
0.25485161931  6.880994 
0.28316846590  7.646549 
0.56633693180  15.29 丄 097 
0.84950539770j  22.936646 
〗 .13267386360  30.582194 
1.41584232950  38.227743 


2.02606726 
3.03910089 
4.05213452 
5.06616815 
6.07820178 
7.09123541 
8.10426904 
9.11730267 
10.13033630 
20.26067260 
30.39100890 
40.52134520 
50.65168150 


0.078717 
0.157434 
0.236152 
0.314869 
0.393586 
0.472303 
0.561020 
0.629738 
0.708465 
0.787172 
1.574344 
2.361516 
3.148688 
3.935860 


0.864158856 
1.728317712 
2.692476568 
3.456635424 
4.320794280 
6.184953136 
6.049111992 
6.913270848 
7.777429704 
8.641588560 
17.283177120 
25.924766680 
34.666364240 
43.207942800 


60 
70 
80 
00 
100 
200 
800 
400 
600 
600 
700 
800 
900 
1000 


1.6990107964 
1.9821792613 
2.2663477272 
2.5486161931 
2.8316846590 
6.6633693180 
8.4950539770 
11.3267386360 
14.1584232950 
16.9901079540 
19,8217926130 
22.6634772720 
25.4861619310 
28.3168465900 


45.873292 
53.518840 
61.164389 
68.809937 
76.466486 
152.910972 
229.366467 
305.821943 
382.277429 
458.732915 
535.188401 
611.643886 
688.099372 
764.654858 


60.7820178 
70.9123541 
81.0426904 
91.17S0267 
101.3033630 
202.6067260 
303.9100890 
405.2134520 
606.6168150 
607.8201780 
709.1235410 
810.4269040 
911.7302670 
1013.0336300 


4.723031 
6. 510203 
6.297375 
7.084547 
7.871719 
15,743438 
23.616167 
31.486876 
39.358695 
47.230314 
56.102033 
62.973752^ 
70.845472| 
78.717191 


61.84953136 
60.49111992 
69.13270848 
77.77429704 
86.41588560 
172.83177120 
259.24765680 
345.66354240 
432.07942800 
518.49531360 
604.91119920 
691.32708480 
777.74297040 
864.15885600 


Cub.  Kung 
Chih 

立 方公尺 


Cub.  ShiW 

Chih 
(Market) 
立方 市尺 


Cub.  Shaku 
(Japanese) 
立 方日尺 


Club. 
Archine 
(Russian) 

立 方 
俄 阿耳申 


Cub. 
Archine 

立 方 
俄 阿耳申 


Cub.  Chih 
(Ying  Taao) 
立方 鸷造尺 


i'i^.Cub.KungChih 
.■■^il   {Cub.  Metre) 

立 方公尺 


Cub.  Shih 

Chih 
(Market) 
立 方市尺 


Ctcb.  Shaku 
{Japanese) 
立 方日尺 


Cub.  Chih 
{Ying  Tsao) 
立方 螫造尺 


(澧？ ？ "Q.) 
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換算表 28:     日 尺換標 準市用 及英俄 舊各度 

CONVERSION  TABLE  XXVIII 

CUBE 立 方 

Japanese  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Russian,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:   To  convert  Cub.  Shaku  into  Am.  Cub.  Feet  divide  British  Cub.  Feet  by  1.000008626 


B 尺 


'ub.  Kuug 
Chih 
、，！ „i  、  Metre) 

产、^?.尺 立方公尺 


方 
日 （(?"&. 


1 

2 
3 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

20 
30 
40 
50 


0.02782639 
0.05565278 
0.08347917 
0.11130556 
0.13913195 
0.16695834 
0.19478473 
0.22261112 
0.25043751 
0.27826390 
0.55662780 
0.83479170 
1.11305560 
1.S9131950 


Cub.  Shih 

Chih 
{Market) 
立 方市尺 


Cub.  Feet 
(British) 
立 方英尺 


0.761314  0.98268293356 
1.502628  1.96536586701 
2.263942  2.94804880065 
3.005256  3.93073173420 
3.766570  4.91341466775 
4,507884  6.89609760130 
5.259198  6.87878053486 
6.010512  7.86146346840 
6.761827  8  84414640195 
7.513141  9.82682933652 
15.026281 19.65365867103 
22.639422  29.48048800665 
30.062562  39.30731734207 
37.565703  49.13414667767 


Cub. 

Archine  [  Cub.  Chih 
(Russian)  ( Ying  Tsao)  |5q 


立 方 
俄 阿耳申 


0.077354 
0.154708 
0.232061 
0.309416 
0.386769 
0.464123 
0.541476 
0.618830 
0.696184 
0.773638 
1.547076 
2.320614 
3.094161 
3.867689 


立方 蝥造尺 


0.849197412 
1.698394824 
, 2.547692236 
3.396789648 
4.246987060 
5,095184472 
6.944381884 
6.793679296 
7.642776708 
8.491974120 
16.983948240 
25.475922360 
33.967896480 
42.459870600 


60 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 


Cub.  Kung 

Chih 
{Cub.  Metre) 
立 方公尺 


1.6695834 
1.9478473 
2.2261112 
2.6043761 
2.7826390 
6.6662780 
8.3479170 
11.1305560 
13.9131950 
16,6958340 
19.4784730 
22.2611120 
25.0437610 
27.8263900 


Cub.  Shih 

Chih 
{Market) 
Jfl^ 市尺 


45.078843 
52.691984 
60.105124 
67.618265 
76.131405 


160.262810  196.53658671036 


Cvb.  Feet 
{British) 
立 方英尺 


58.96097601310 
68.78780534862 
78.61463468416 
88.44146401966 
98.26829335517 


226.394215  294.80488006552  23.206136 
393.07317342070  30.941514 
375.65702^  491.34146677587  38.676893 
689.60976013104  46.412272 
526.9198361 687.87805348622  54.147660 


300.526621 
375.657026 
450.788431 
919836 

601.051241  786.14634684139 
676.182646  884.41464019657 
751.314051  982.682933551741 


Cub. 
Archine 
{Russian) 

立 方 
俄 阿耳申 


4.651227 
6.414765 
6.188303 
6.961840 
7.735379 
15.470757 


Cub.  Chih 
(Ying  Tsao) 
立方» 遣尺 


61.883029 
69.618407 
77.353786 


50.95184472 
59.44381884 
67.93679296 
76.42776708 
84.91974120 
169.83948240 
254.75922360 
339.67896480 
424.59870600 
509.61844720 
594.43818840 
679.35792960 
764.27767080 
849.19741200 


一   61  一 


換算表 29:    俄阿耳 申換檩 準市用 及英日 舊各度 

A  CONVERSION  TABLE  XXIX 

CUBE    立 方 

Russian  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Ying  Tsao  (Old  Chinese) 

Note:    To  convert  Cub.  Archine  into  Am.  Cub.  Feet  divide  British  Cub.  Feet  by  1.000008625 


Cub.  Chih 
( Ying  Tsao) 
立方 螫造尺 


668.683158 
768.463685 
878.244211 
988.024738 
1097.805264 
2195.610528 
31:93.415792 
4391.221056 
5489.0:^6320 
6586.831584 
7684.636«48 
8782,442112 
9880.247376 
10978.062641 


21.583730 

26.181019 

28.77  306 

32.375595 

35.972883 

71.945766  194 
107.918649 
143. 


582.760196 
679.886895 
777.013595 
874.140294 
971.266993 
二'. 533986 
2913.800980 


891532  3885.067973 
179.864414  4856,334966 
.837298  5827.601959 
.810181  6798.868953 
.783064  7770.135946 


215. 
251. 

287. 

323.755946 

359.728829  9712.669932 


762.218956 
889.265448 
1016.291941 
1143.328433 
1270.364926 
2540.729852 
3811.094778 
6081.459704 
6351.824630 
7622.189556 
8892.554482 
1016-'.919408  10342.033494 
S741. 402939  11433.284384  11634.787681 
12703.649260  12927.641867 


Cub.  Feet  \pub.SJiaku'、  Cub.  Chih 
(British)  I  (Japanese)  \  YingTsao) 
立 方英尺 立方 H 尺 立方 楚造尺 


9.712670  12.703649  12.927542  10.978053 
19.425340  25.407299  25.855084  21.956105 
29.1380101  38.110948  38.782626  32.934158 
38.8506801  50.814597  51.7101G7  43.912211 
48.5633501  63.518246  64.637709  54.890263 
68.276020!  76.221896  77.565251  65.868316 
67.988690  88.925545  90.492793  76.846369 
77.701360  101.629194  103,420335  87.824421 
87.414029：  114.332843  116.347877  98.802474 
97.126699!  127.036493  129.275419  109.780526 
194.2533991 254.0729851 258.550837  219.561053 
10.791865  291.380098： 381.109478；  387.826256  329.341579 
388.6067971608.14-5970'  517.101676  439.122106 
486.633497i  635.182463  646.377093  548.902632 


Cub.  Feet 
(British) 
立 方英尺 


Cub,  Shaku 
(Japanese) 
立 方日尺 


立方俄 阿耳申 


立 方俄阿 * 申 


Sooooooooooo^^ 

7890^000000^^ 


立 方市尺 

V8  38-  .!一 


立 方公尺 

(I JIT 


立 方市尺 


立 方公尺 
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換算表 30:     舊營造 尺換檩 準市用 及英日 俄各度 

CONVERSION  TABLE  XXX 

CUBE   立 方 

Ying  Tsao  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note:   To  convert  Cub.  Chih  into  Am.  Cub.  Feet  divide  British  Cub.  Feet  by  1,000008625 


f 立 

t|  ，^方 


0.032768 
0.065636 
0.098304 
0.131072 
0.163840 
0.196608 
0.229376 
0.262144 
0.294912 


Cub.  Shih 
Chih 


立 方市尺 


0.327680  8.847360 
0.655360 
0.983040  26.642080 


11.5719420 
17.694720  23.1488840 
34.7168260 
1.310720  35.389440  46.2877680: 
6S8400  44.2S6800  57.8697100 


Cub.  Feet 
{British) 
立 方英尺 


Cub,  Shaku 
(Japanese) 

立 方日尺 


0.884736  1.1671942 

.769472  2.3143884 

2.664208  3.4715826 

3.638944  4.6287768 

4.423680  5.7859710 

5.30841^  6.94S1652 

6.193162  8.1003594 

7.077888  9.2575636 
7.962624  10.4147478 


1.177583616 
2.366167232 
3.532750848 
4.710334464 
6.887918080 
7.065501696 
8.243085310 
9.420668928 
10.598262544 
11.775836160 
23.551672320 
35.327508480 
47.103344640 
68.879180800 


Cub. 
Archine 
(Russian) 

立 方 
俄 阿耳申 


.0910909 
.1821819 
.2732728 
.3643637 
.4554547 
.5466456 
.6376366 
.7287275 
.8198184 
.9109093 
1.8218187 
2.7327281 
3.6436374 
4.5546468 


Cub.  Shih 
Chih 

立 方市尺 

(British) 

立 方英尺 

{Japanese) 
立方 B 尺 

Cub. 
{Russian) 

立 方 

IKWI 斗甲 

63.08416 

69.431652 

70.655016960 

5.4654561 

61.93162 

81.003594 

82.430853120 

6.3763665 

70.77888 

92.575536 

94.206689280 

7.2872748 

79.62624 

104.147478 

105.982.526440 

8.1981842 

88.47360 

115.719420 

117.768361600 

9.10909S6 

176.94720 

231.488840 

235.516723200 

18.2181870 

266.42080 

347.158260 

363.276084800 

27.3272805 

363.89440 

462.877680 

471.0SS446400 

36.4363740 

442.36800 

578.697100 

588.791808000 

45.6464675 

630.84160 

694.316520 

706.650169600 

54.6646610 

619.31520 

810.035940 

824.308531200 

63.7636545 

707.78880 

925.765360 

942.066892800 

72.8727480 

796.26240 

1041.474780 

1059.825264400 

81.9818415 

S84.73600 

1157.194200 

1177.683616000 

91.0909350 

1 .96608 
2.29376 
2.62144 
2.94912 
3.27680 
6.55360 
9.83040 
13.10720 
16.S8400 
19.66080 
22.93760 
26.21440 
29.49120 
32.76800 


立方 瞀造尺 

m。  .v*o 


46678900000 

1  2  3  4  5 


立 方公尺 

so 
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換算表 31:     中國 新制換 英日俄 « 各量 

CONVERSION  TABLE  XXXI 

.  CAPACITY 容 ^ 

New  Chinese  (Metric  and  Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Tsao  Hu  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Litre  into  Am.  Dry  Measure  multiply  British  Units  by  1-03202  and  Am.  Liquid  Mtaaun  by  1.20091 
Note  2:    1  Tchetverik  (Dry)  =  8  Garnets 
Note  3:   1  Vedro  (Liq.)=10  Schtoffs 


(Litre) 

n 

(British) 

英如偷 

{Japanese) 
日 升 

(Russian) 

赤特 維里克 

VccLto 
(Rtissian) 
維得羅 

Sheng 
(TsaoHu) 

升 （漕 fr'n 

Sheng 
(Litre) 
升 

OalloH 
(British) 

英加偷 

or  jt 

{Japanese) 

日 升 

J.  CfietveTt/c 
(Russian) 

赤特 維里克 

Vedro 

(Russian) 
維得羅 

Sheng 
{Taao  Hu) 

 ,  

1 

0.219976 

0.554352 

0.038112 

0.081305 

0.965746 

60 

12.99860 

88.26112 

2.28672 

4.878300 

57.944766 

2 

0.439960 

1.108704 

0.076224 

0.162610 

1.931492 

70 

15.29825 

38.80464 

2.66784 

6.691360 

67.602227 

3 

0.649926 

1.663056 

0.114336 

0.243915 

2.897238 

80 

17.59800 

44.84816 

3.04896 

6.604400 

77.259688 

4 

0.879900 

2.217408 

0.162448 

0.325220 

3.862984 

90 

19.69775 

49.89168 

3.43008 

7.317460 

86.917149 

6 

1.089876 

2.771760 

0.190560 

0.406525 

4.828731 

100 

21.99750 

55.43520 

3.81120 

8.130500 

96.574610 

6 

1.299860 

3.326112 

0.228672 

0.487830 

6.794477 

200 

43.99500 

110,87040 

7.62240 

16.261000 

193.149220 

7 

1.629825 

3.880464 

0.266784 

0.569136 

6.760223 

300 

65.99260 

166.30560 

11.43360 

24.391500 

289.723830 

8 

1.769800 

4.434816 

0.804896 

0.650440 

7.726969 

400 

87.99000 

221.74080 

15.24480 

32.522000 

386.298440 

9 

1.969775 

4.989168 

0.343008 

0.731745 

8.691716 

500 

108.98750 

277.17600 

19.05600 

40.662500 

482.873050 

10 

2.199750 

5.543520 

0.381120 

0.813050 

9.657461 

600 

129.98500 

332.61120 

22.86720 

48.783000 

579.447660 

20 

4.399600 

11.087040 

0,762240 

1.626100 

19.314922 

700 

152.98250 

388.04640 

26.67840 

56.913500 

676.022270 

30 

6.699260 

16.630660 

1.143360 

2.439150 

28.972383 

800 

175.98000 

443.48160 

30.48960 

65.044000 

772.596880 

40 

8.799000 

22.174080 

1.624480 

3.252200 

38.629844 

900 

196.97750 

498.91680 

34.30080 

73.174500 

869.171490 

50 

10.898760  27.717600 

1.906600 

4.065250 

48.287305 

1000 

219.97600 

554.36200 

38.11200 

81.305000 

965,746100 
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換算表 32: 英 加倫換 中國新 舊及日 俄各量 

CONVERSION  TABLE  XXXII 

CAPACITY    容 量 

British  into  New  Chinese  (Metric  or  Market),  Japanese,  Russian,  and  Tsao  Hu  (Old  Chinese) 

Note  1:  To  convert  American  Dry  Gallon  into  the  rest  divide  by  1.03202 

Note  2:  To  convert  American  Liquid  Gallon  into  the  rest  divide  by  1.20091 

Note  3:  1  Tchetverik  (Dry)  =  8  Garnets 

Note  4:  1  Vedro  (Liq.)  =  10  Schtoffs 


Gallon 

Sheng 

Sho 

Tchetverik 

Vedro 

Sheng 

Gallon 

Sheng 

Sho 

「一  一 

Tchetverik 

Vedro 

Sheng 

(British) 

(Litre) 

(Japanese) 

(Russian) 

(Russian) 

(Tsao  Hu) 

(British) 

(Litre) 

(J  apanese) 

(Russian) 

{Russian) 

(Tsao  Hu) 

奐加倫 

升 （新制 ） 

日升 

赤特 維里宪 

升 （漕 W 

英加倫 

升 (新制 ） 

日升 

赤特 維里宪 

維得羅 

升 (腳 

4.546963 

2.52007 

0.173255 

0.869611 

4.390246 

60 

272.76778 

161.20420 

10.39530 

22.176636 

263.41476 

2 

9.091926 

6.04014 

0.346510 

0.739221 

8.780492 

70 

318.21741 

176.40490 

12.12785 

25.872742 

307.31722 

3 

18.637889 

7.66021 

0.619766 

1.108832 

18.170738 

80 

363.67704 

201.60560 

13.86040 

29.568848 

351.21968 

4 

18.183852 

10.08028 

0.693020 

1.478442 

17.560984 

90 

409.13667 

226.80630 

16.69295 

33.264954 

395.11214 

5 

22.729815 

12.60036 

0.866275 

1.848063 

21.950230 

100 

454.69630 

262.00700 

17.32550 

36.961060 

439.02460 

6 

27.275778 

16,12042 

1.039530 

2.217664 

26.341476 

200 

909.19260 

504.01400 

34.65100 

73.922)1^0 

878.04920 

7 

31.821741 

17.64049 

1.212785 

2.587274 

30.731722 

300 

1363.78890 

766.02100 

51.97650 

110.883]  80  1317.07380 

8 

36.367704 

20.16056 

1.386040 

2.956885 

35.121968 

400 

1818.38620 

1008.02800 

69.30200 

147.844240  1756.09840 

9 

40.913667 

22.68063 

1.559295 

3.326495 

39.511214 

500 

2272.98150 

1260.03500 

86.62750 

184.805300  2195.02300 

10 

45.469630 

25.20070 

1.732550 

3.696106 

43.902460 

600 

2727.57780 

1512.04200 

103.95300 

221.7663(i0  2634.14760 

20 

90.919260 

50.40140 

8.465100 

7.392212 

87.804920 

700 

3182.17410 

1764.04900 

121.27850 

258.7274:^0!  3073.17220 

30 

136.378890 

75.60210 

5.197650 

11.088318 

131.707380 

800 

3636.77040 

2016.05600 

138.60400 

295.688480 

3512.19680 

40 

181.838520 

100.80280 

6.930200 

14.784424 

175.609840 

900 

4091.36670 

2268.06300 

166.92950 

332.64954013951.12140 

50 

227.298160 

J  26.00360 

8.662750 

18.480530 

219.502300 

1000 

4645.96300 

2520.07000 

173.26600 

369.610600  4390.24600 
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換算表 33: 英蒲 式耳換 中國新 舊及日 俄各量 

CONVERSION  TABLE  XXXIII 

CAPACITY 容 量 

British  into  New  Chinese  (Metric  or  Market),  Japanese,  Russian,  and  Tsao  Hu  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  American  Dry  Bushel  into  the  rest  divide  by  1,03202 
Note  2:    1  Tehetverik  (Dry)  =8  Garnets 
Note  3：    1  Vedro  (Liq.)  =10  Sehtoffa 


Bushel  Sheng 
{British)  1  (Litre) 
英 ?1 式耳； 升 （新制 ） 


Kokn  \  Tehetverik 
(Japanese)  {Russian) 

H 石 ！ 赤特! «im 兖 


36.3677 
72.7354 
109.1081 
145.4708 
181.8385 
218.2062 
254.6739 
290.94X6 
327.3093 
363.6770 
727.3540 
1091.0310 
1464.7080 
1818.3850 


0.201606 
0.403211 
0.604817 
0.80(M22i 
1.008028 
1.209634' 
1.4112391 
1 .61284o! 
1.814450; 
2.016056, 
4.032112! 
6.048168： 
8.064224' 
10.080280' 


Vedro  Sheng 
(Russian)    (Tsao  Hu) 
維得羅       升 （潜肼 ） 


1.386040 
2.772080； 
4.158119j 
6.544159： 
6.930199 
8.316239 
9,7022791 
11.0883191 
12.4743681 
13.860398 
27.720796 
41.581194 
65.441592| 
69.301990 


2.966885 
5.913770 
8.870854 
n  .827539 
14.784424i 
17.741309! 
20.(598J94, 
23.655078' 
26.611963 
29.568848： 
59.137696, 
88.706544 
118.275392 
147.844240, 


35.12197 
70.24394 
105.36591 
140.48788 
175.60985 
210.73182 
245.85379 
280.97676 
316.09773 
351.21970 
702.43940 
1053.65910 
1404.87880 
1756.09850 


Bushel 
(British) 
英 蒲式耳 


Sheng  Kokn    ！  Tehetverik       Vedro  Sheng 

{Litre)      {J apanese)  {Russian)    {Russian)     {Tsao  Hu) 

升 （新制 ）       B 石  # 、待維 里克 維得羅      升 Of 斛） 


2182.0620 
2645.7390 
2909.4160 
3273.0930 
3636.7700 
7273.5400 
10910.3100 
14547.0800 
18]  83.8500 
21820.6200 
25467.3900 
29094.1600 
32730.9300 
36367.7000 


12.096336    83.162388  177.413088,  2107.31820 
14.112392    97.022787  206.981936  2458.53790 
16.128448  110.883185；  236.560784  2809.75760 
18.144504  124.743583:  260.11963:3  3160.97730 
20.160560  138.603981  295.688480  3512.19700 
40.321120  277. 207961  i  591.376960  7024.39400 
60.481680  415.811942  887.0(»5440；  10536.59100 
80.642240；  554.4159231182.753920  14048.78800 
100.802800  (i93.019904 1478.442400  17560.98500 
120.963360  881.6238841.774.130880  21073.18200 
141.123920,  070.2278652069.819360  24585.37900 
161.2844801108.8318462365.507840  28097.57600 
181 .445040 1247.435826 266 丄 .196320  31609.77300 
201.6056001386.039807  2956.884800  35121.97000 


-23456  7-8900000 

12  8  4^ 


12  3  4  5  6^/89^ 
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換算表 34: 日升換 中國新 舊及英 俄各量 

CONVERSION  TABLE  XXXIV 

CAPACITY 容量  • 
Japanese  into  New  Chinese  (Metric  or  Market),  British,  Russian,  and  Tsao  Hii  (Old  Chinese) 

Note  1:   To  convert  Sho  into  American  Dry  Measure  multiply  British  Units  by  J  .03202  and  American  Liquid  Mmsure 

by  J  . 20091 
Note  2:    1  Tchetverik  (Dry)  =  8  Oarneto 
Note  8:    1  Vedro  (Liq.)  =  10  Schtoffa 


Sho 

Shenq 

Gallon 

Tchetverik 

Vedro 

Sheng 

Sho 

Sheng 

Gallon 

Tchetverik 

Vedro 

Sheng 

(Japanese) 

{Litre) 

{British) 

(Russian) 

(Biissian) 

(Tsao  Hu) 

(J  apanese) 

(Litre) 

(British) 

{Russian) 

{Russian) 

(Tsao  Hu) 

日升 

升 (新制 ） 

英加論 

赤特維 里克 

維得羅 

升 （潘坍 ） 

Fi 升 

升 （新制 ） 

赤特 緇虽克 

維得羅 

升 （清料 ） 

1 

1.803907 

0.396814 

0.068750 

0.1466679 

1.742116 

60 

108.23442 

23.808863 

4.125004 

8.7994730 

J  04.62696 

2 

3.607814 

0.793629 

0.137500 

0.2933168 

3.484232 

70 

126.27349 

27.777006 

4.812505 

10. 2660.5 18 
11.7326306 

121.9t812 

.3 

5.411721 

1.190443 

0.206250 

0.4399737 

5.226348 

80 

144.31256 

31.745150 

5.500005 

139.36928 

4 

7.216628 

1.587258 

0.275000 

0.5866315 

6.968464 

90 

162.35163 

35.713294 

6.187506 

13.1992096 

166.79044 

5 

9.019535 

1.984072 

0.343750 

0.7332894 

8.710580 

100 

180.39070 

39.681438 

6.875007 

14.6657883 

174.21160 

6 

10.823442 

2.380886 

0.412500 

0.8799473 

10.452696 

200 

360.78140 

79.362875 

13.750013 

29.3315766 

348.42320 

7 

12.627349 

2.777701 

0.481250 

1.0266052 

12.194812 

300 

541.17210 

119.044313 

20.626020 

43.9973649 

522.63480 

8 

14.431256 

3.174515 

0.550001 

1.1732631 

13.936928 

400 

721.56280 

168.725760 

27.500026 

58.6631632 

696.84640 

9 

16.235163 

3.571329 

0.618751 

1.3199210 

16.679044 

500 

901 .95350 

198.407188 

34.375033 

73.3289415 

87] .05800 

10 

18.039070 

3.968144 

0.687501 

1.4665788 

17.4211.60 

600 

1082.34420 

238.088625 

41.250039 

87.9947298 

1045.269(:0 

20 

36.078140 

7.936288 

1.376001 

2.9331577 

34.842320 

700 

1262.73490 

277.770063 

48.125046 

102.6605181 

1219.48120 

30 

54.117210 

11.904431 

2.062602 

4.3997365 

52.263480 

800 

1443.12660 

317.451500 

55.000052 

117.3263064 

1393.69280 

40 

72.166280 

15.872575 

2.750003 

5.8663153 

69.684640 

900 

1623.61630 

367.132938 

61.875059 

131.9920947 

1567.90440 

60 

90.196350 

19.840719 

3.437503 

7.3328942 

87.105800 

1000 

1803.90700 

396.814375 

68.750065 

146.6.578830 

1742.11600 
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換算表 35: 俄 赤特維 里克換 中國新 舊及英 日各量 

CONVERSION  TABLE  XXXV 

CAPACITY 容量 

Russian  into  New  Chinese  (Metric  or  Market),  British,  Japanese,  and  Tsao  Hu  (Old  Chinese) 

Note  1：    To  convert  Tchetverik  into  American  Dry  Measure  multiply  British  by  1 .03202 
Note  2：    1  Tchetverik  (Dry)  =  8  Oar  nets 


Tchetverik 

Sheng 

Bushel 

Sho 

Sheng 

Tchetverik 

Sheng 

Bushel 

Sho 

Sheng 

(Russian) 

(Litre) 

(British) 

{Japanese) 

{Tsao  Uu) 

(Russian) 

(Litre) 

(British) 

(Japanese) 

(Tsao  Hit) 

赤特 緇里克 

升 (新制 ） 

英 蒲式耳 

日升 

升 （脚 

赤特 維里克 

升 (新制 ） 

英 蒲式耳 

日升 

升 （清科 ） 

26.238567 

0.721480 

14.545412 

25.33979 

60 

1574.114020 

43.288800 

872.724700 

1520.38740 

2 

62.467134 

1.442960 

29.090823 

60.67958 

70 

1836.399690 

60.503600 

1018.178816 

1773.78530 

3 

78.705701 

2.164440 

43.636235 

76.01937 

80 

2098.685330 

57.718400 

1163. 632933 

2027.18320 

4 

104.934268 

2.885920 

68.181647 

101 .35916 

90 

2361.071030 

64.933200 

1309.087049 

2280.58110 

6 

131.172835 

3.607400 

72.727058 

126.69895 

100 

2623.856700 

72.148000 

1454.541166 

2538.97900 

6 

167.411402 

4.328880 

87.272470 

152.08874 

200 

6246.713400 

144.296000 

2909.082332 

6067.95800 

7 

183.639969 

5.050360 

101 .817882 

177.37853 

300 

7870.570100 

216.444000 

4363.623498 

7e01. 93700 

8 

209. 應 536 

6.771840 

116.363293 

202.7]  832 

400 

10493.426800 

288.692000 

5818.164664 

iOJ 85.91600 

9 

236.107103 

e.493320 

130.908705 

228.05811 

500 

13117.283500 

360.740000 

7272.705830 

12669.89500 

10 

2fi2. 385670 

7.214800 

14.5.454117 

253.39790 

600 

15741.140200 

432.888000 

8727.246996 

15203.87400 

20 

624.671340 

14.429600 

290.908233 

506.79580 

700 

18363.996900 

605.036000 

10] 81. 788162 

17737.85300 

30 

787.057010 

21.644400 

436.362330 

760.19370 

800 

20986.853600 

577.184000 

J  1636.329328 

20271.83200 

40 

1049.342680 

28.859200 

581 .816466 

1013.59160 

900 

23610.710300 

649.332000 

13090.870494 

22805.81100 

50 

1311.728350 

36.074000 

727.270583 

1266.98950 

1000 

26238.567000 

721.480000 

14545.411660 

25339.79000 
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換算表 36: 俄維 得羅換 中函新 舊及英 日各量 

CONVERSION  TABLE  XXXVI 

CAPACITY    容 量 

Russian  into  New  Chinese  (Metric  or  Market),  British,  Japanese,  and  Tsao  Hu  (Old  Chinese) 


Note  1：  To  convert  Vedro  into  Atnerican  Liquid  Measure  multiply  British  by  1.20091 
Note  2：    1  Vedro  (Liq.)  =  10  Schtoffa 


Vedro 

Sheng 

Gallon 

Sho 

Sheng 

Vedro 

Sheng 

Gallon 

Shb 

Sheng 

{Russian) 

{Litre) 

{British) 

(Japanese) 

{Tsao  Hu) 

(Russian) 

(Litre) 

{British) 

{Japanese) 

(Tsao  Hu) 

維得羅 

升 (新制 ） 

英加倫 

日升 

升 （漕斛 ） 

維得羅 

升 (新制 ） 

英加倫 

日升 

升 （漕科 ） 

12.299329 

2.705550 

6.808725 

11.878029 

60 

737.959740 

162.333000 

408.523500 

712.681740 

2 

24.598658 

5.411100 

13.617450 

23.756058 

70 

860.953030 

189.388500 

476.610750 

831.462030 

3 

36.897987 

8.116650 

20.426175 

35.634087 

80 

983.946320 

216.444000 

544.698000 

950.242320 

4 

49.197316 

10.822200 

27.234900 

47.512116 

90 

1106.939610 

243.499500 

612.785250 

1069.022610 

5 

61.496645 

13.527750 

34.043625 

69.390145 

100 

1229.932900 

270.555000 

680.872500 

1187.802900 

6 

73.795974 

16.233300 

40.852350 

71.268174 

200 

2459.865800 

541.110000 

1361.745000 

2375.605800 

7 

86.095303 

18.938850 

47.661075 

83.146203 

300 

3689.798700 

811.665000 

2042.617500 

3563.408700 

8 

98.394632 

21.644400 

54.469800 

95.024232 

400 

4919.731600 

1082.220000 

2723.490000 

4751.211600 

9 

110.693961 

24.349950 

61.278525 

106.902261 

600 

6149.664500 

1352.775000 

3404.362500 

5939.014500 

10 

122.993290 

27.055500 

68.087250 

118.780290  '- 

600 

7379.597400 

1623.330000 

4085.235000 

7126.817400 

20 

245.986580 

54.111000 

136.174500 

237.560580 

700 

8609.530300 

1893.885000 

4766.107500 

8314.620300 

30 

368.979870 

81.166500 

204.261750 

356.340870  1 

800 

9839.463200 

2164.440000 

5446.980000 

9502.423200 

40 

491.973160 

108.222000 

272.349000 

475.121160 

900 

11069.396100 

2434.995000 

6127.852500 

10690.226100 

60 

614.966450 

135.277500 

340.436250 

593.901450 

1000 

12299.329000 

2705.650C0O 

6808.725000 

11878.029000 
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換算表 37: 舊制升 換新制 及英日 俄各量 

CONVERSION  TABLE  XXXVII 

CAPACITY    容 量 


Tsao  Hu  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  or  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note  1:   To  convert  Tsao  Eu  into  American  Dry  Measure  multiply  British  by  1.03202 
Note  2：   To  convert  Tsao  Hu  into  American  Liquid  Measure  multiply  British  by  1.20091 


Sheng 

Sheng 

Gallon 

Sho 

Tchetverik 

Vedro 

Sheng 

Sheng 

Gallon 

Tchetverik 

Vedro 

(Tsao  Tin) 

(Litre) 

(British) 

(Japanese) 

(Russian) 

{Russian) 

(Tsao  Hu) 

(Litre) 

{British) 

{Japanese) 

(Russian) 

(Russian) 

n 麵） 

升 （新制 ） 

英加偷 

日升 

赤特 維里^ 

辦羅 

升 （漕科 ） 

升 （新制 ） 

英加 f& 

日升 

赤特 維里鬼 

維得羅 

1.035469 

0.227777 

0.574015 

0.039464 

0.084189 

60 

62.128128 

13.66662 

34.44090 

2.367817 

6,051343 

2 

2.070938 

0.455554 

1.148030 

0.078927 

0.168378 

70 

72.482816 

15.94439 

40.18105 

2.762453 

6.893234 

3 

3.106406 

0.683331 

卜 • 

0.1 J  8391 

0.252567 

80 

82.837504 

18.22216 

45.92120 

3.157090 

6.735124 

4 

4.141875 

0.911108 

2.296060 

0.157855 

0.336756 

90 

93.192192 

20.49993 

51.66135 

3.551726 

7.577015 

5 

5.177344 

1.138885 

2.870075 

0.197318 

0.420945 

100 

103.646880 

22.77770 

57.40150 

3.946362 

8.418905 

6 

6.212813 

1.366662 

3.444090 

0.236782 

0.505134 

200 

207.093760 

45.55540 

7.892724 

16.837810 

7 

7.248282 

1.594439 

4.018106 

0.276245 

0.589323 

300 

310.640640 

68.33310 

172:20450 

11.839086 

25.256715 

8 

8.283750 

1.822216 

4.592120 

0.315709 

0.673512 

400 

414.187520 

91.11080 

229.60600 

15.785448 

33.675620 

9 

9.319219 

2.049993 

5.166135 

0.355173 

0.757702 

500 

517.734400 

113.88850 

287.007,50 

19.731810 

42.094025 

10 

10.854688 

2.277770 

5.740150 

0.394636 

0.841891 

600 

621.281280 

136.66620 

344.4090a 

23.678172 

50.513430 

20 

20.709376 

4.555540 

11.480300 

0.789272 

1.683781 

1  700 

724.828160 

159.44390 

401.81050 

27.624534 

58.932335 

SO 

31.064064 

6.833310 

17.220450 

1.183909 

2.525672 

800 

828.375040 

182.22160 

459.21200 

31.570896 

67.351240 

40 

41.418752 

9.111080 

22.960600 

1.678545 

3.367562 

900 

931.921920 

204.99930 

516.61350 

35.517258 

75.770145 

60 

51.773440 

11.388850 

28.700750 

1.973181 

4.209453 

1000 

1035.468800 

227.77700 

574.01500 

39.463620 

84.189050 
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換算表 38: 公斤換 英日俄 舊各衡 

CONVERSION  TABLE  XXXVIII 

WEIGHT    重 量 

New  Chinese  (Metric)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Kiiping  (Old  Chinese) 

Note  1:    British  and  American  pounds  of  weight  are  same. 


Note  2:    】 Kung  Chin  (Kilogramme)  =  2  SMh  Chin  (Market  Catties ) 


Kung  Chin 
(Kilogramme) 
公斤 

Pounds 
(British) 

英移 

Kiti 
(Japanese) 
日斤 

Flint 
(Russian) 
俄分特 

Caiiies 
(Kuping) 

庫秤斤 

Kung  Chin 
(Kilogramme) 
公斤 

Pounds 
(British) 

英嫁 

Kin 
(Japanese) 
日斤 



Funi 
(Russian) 
俄分特 

Caiiies 
(Kuping) 
庫枰斤 

1 

2.204622341 

1.66666875 



2.441928 

1.6755683 

20 

44.092446820 

33.33337500 

48.838560 

33.6111660 

2 

4.409244682 

3.33333750 

4.883856 

3.3511166 

30 

66.138670230 

50.00006250 

73.257840 

50.2667490 

3 

6.613867023 

5.00000625 

7.325784 

5.0266749 

40 

88.184893640 

66.66675000 

97.677120 

67.0223320 

8.818489364 

6.66667500 

9.767712 

0.7022332 

50 

110.231117050 

83.33343750 

122.096400 

83.7779150 

6 

11.023111705 

8.33334375 

12.209640 

8.3777915 

60 

132.277340460 

100.00012500 

146.515680 

100.5334980 

6 

13.227734046 

10.00001250 

14.651568 

10.0633498 

70 

154.323563870 

116.66681250 

170.934960 

117.2890810 

7 

15.432356387 

11.66668125 

17.093496 

11.7289081 

SO 

176.369787280 

133.33350000 

195.354240 

134.0446640 

8 

17.636978728 

13.33335000 

19.535424 

13.4044664 

90 

198.416010690 

150.00018760 

219.773520 

150.8002470 

9 
10 

19.841601069 
22.046223410 

15.00001875 
16.66668760 

21.977352 
24.419280 

15.0800247 
16.7555830 

100  or 
1  Kung  Tail 
(Quintol) 

220.462234100 

166.66687500 

244.192800 

167.6558300 
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徠算表 39: 市 斤換英 B 俄舊 各衡 

CONVERSION  TABLE  XXXIX 

WEIGHT 重量 

New  Chinese  (Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Kuping  (Old  Chinese) 

Note  1:    British  and  American  pounds  of  weight  are  game. 

Note  2：    2  Shih  Chin  (Market  Catties)  =  1  Kung  Chin  (Kilogramme) 


Shih  Chiti 
{Market) 
■  ijj/ 1 

Pontics 
(British) 

人？ 

(J  apariese) 
口 》 \ 

Fnnt 
(Russian) 

Catty 
(Kuping) 

Shih  Chin 
(Market) 
fir  pf- 

X  1/  Cvit  H  o 

{British) 

Kitt 
(Japanese) 
n  /  I 

F^tnt 

{Russian) 

1 

1.102311 

0.833333 

1.220964 

0.837790 

20 

22.040220 

16.666(567 

24.419280 

16.755800 

2 

2.204622 

1.666667 

2.441928 

1.675580 

30 

33.069330 

25.000000 

36.628920 

25.133700 

3 

3,806933 

2.600000 

3.662892 

2.513370 

40 

44.092440 

33.333333 

48.838560 

33.511600 

4 

4.409244 

3.333333 

4.883856 

3.351160 

50 

65.115550 

Ai.mmi 

61.048200 

41.889500 

5 

5.511555 

4.166667 

6.104820 

4.188950 

60 

66.138660 

60.000000 

73.257840 

60.267400 

6 

6.613866 

5.000000 

7.325784 

6.026740 

70 

77.161770 

68.333333 

86.467480 

58.645300 

7 

7.716177 

5.833333 

8.546748 

5.864530 

80 

88.184880 

66.666667 

97.677120 

67.023200 

8 

8.818488 

6.666667 

9.767712 

6.702320 

90 

99.207990 

75.000000 

109.886760 

75.401100 

9. 
10 

9.920799 
11.023110 

8.333333 

10.988676 
12.209640 

7.540110 
8.377900 

100  or 
1  Tan 
(Picul) 

110.231100 

83.333333 

122.096400 

83.779000 
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換算表 40: 英 榜換屮 國新舊 制及日 俄各衡 

CONVERSION  TABLE  XL 

WEIGHT 重量 

British  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  Japanese,  Russian,  and  Kiiping  (Old  Chinese) 

Note:    British  and  American  pounds  of  weight  are  same. 


Pound 
(tsrttisfi ) 

英磅 

Kung  Chin 
{Kilogramme) 
公斤 



Shih  Chin 
市斤 

Kin 
(J apanese) 
日斤 

 . 

Funt 
(^Russian) 
俄分特 

Catty 
(Kuping) 
庫种斤 

Pounds 
(ISrtnsn) 
英磅 

Kung  Chin 
(Kilogramme) 
公斤 

Shih  Chin 
(ivi  aTfcet) 

市斤 

Kin 
(J apanese) 
日斤 

Funt 

(^Russian] 
战分特 

、》 

0.45359243 

0.90718486 

0.7559874 

1.107642 

0.760020555 

20 

9.07184860 



18.14369720 

15.119748 

22.15284 

15.20041110 

2 

0.90718486 

1.81436972 

1.6119748 

2.215284 

1.520041110 

30 

13.60777290 

27.21554580 

22.679622 

33.22926 

22.800616655 

3 

1 .36077729 

2.72155468 

2.2679622 

3.322926 

2.280061665 

40 

18.14369720 

36.28739440 

30.239496 

44.30568 

30.40082220 

4 

1.81436972 

3.62873944 

3.0239496 

4.430568 

3.040082220 

50 

22.67962150 

45.35924300 

37.799370 

55.38210 

38.00102775 

5 

2.26796215 

4.53592430 

3.7799370 

5.638210 

3.800102775 

60 

27.21554580 

54.43109160 

45.359244 

66.45852 

45.601233；30 

6 

2.72156458 

5.44310916 

4.5369244 

6.645862 

4.660123330 

70 

31.75147010 

63.60294020 

52.919118  77.53494 

53.20143885 

7 

3.17514701 

6.35029402 

5.2919118 

7.763494 

5.320143885 

80 

36.28739440 

72.57478880 

60.478992'  88.61136 

i 

60.80164440 

8 

3.62873944 

7.25747888 

6.0478992 

8.861136 

6.080164440 

90 

40.82331870 

81.64663740 

68.038866 

99.68778 

68.40184995 

9 

4.08233187 

8.16466374 

6.8038866 

9.968778 

6.840184995 

100* 

46.35924300 

90.71848600 

75.598740110.76420 

76.00205550 

10 

4.53592430 

9.07184860 

7.5598740 

11.076420 

7.600205550 

112t 

50.80236200 

101.60470430 

84.670589124.05590 

85.12230216 

*or  Short  Hundredweight 
tor  Long  Hundredweight 
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換算表 41: 日 斤換中 園新舊 制及英 俄各衡 

CONVERSION  TABLE  XLI 

WEIGHT 重量 

Japanese  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Russian,  and  Kuping  (Old  Chinese) 


Note:    British  and  American  pounds  of  weight  are  same. 


Kin 
{Japanese) 
B 斤 

Kung  Chin 
(Kilogramme) 
公斤 

Shih 
Chin 

市斤 

Founds 
(British) 
英磅 

Fvnt 
(Russiayi) 
俄分特 

Catties 
{Kuping) 
車种斤 

Kin 
{Japanese) 
日斤 

Kung  Chin 
{Kilogramme) 
公斤 

Shih 
Chin 
( Market) 
市斤 

rounds 
(British) 
英磅 

Funt 
(Russian) 
俄分特 

Catties 
(Kuping) 
車种斤 

1 

0.600000 

1.200 

1.3227734 

1.4651694 

1.006335 

20 

12.000000 

24.000 

26.455468 

29.3031880 

20.10670 

2 

1.200000 

2.400 

2.6455468 

2.9303188 

2.010670 

30 

18.000000 

36.000 

39.683202 

43.9547820 

30.16005 

S 

1 .800000 

3.600 

3.9683202 

4.3954782 

3.016005 

40 

24.000000 

48.000 

52.910936 

58.6063760 

40.21340 

4 

2.400000 

4.800 

6.2910936 

5.8606376 

4.021340 

50 

30.000000 

60.000 

66.138670 

73.2579700 

50.26675 

5 

3.000000 

6.000 

6.6138670 

7.3257970 

6.026675 

60 

36.000000 

72.000 

79.366404 

87.9095640 

60.32010 

6 

3.600000 

7.200 

7.9366404 

8.7909564 

6.032010 

70 

42.000000 

84.000 

92.594138 

102.5611580 

70.37335 

7 

4.200000 

8.400 

9.2594138 

10.2661158 

7.037335 

80 

48.000000 

96.000 

105.821872 

117.2127520 

80.42680 

8 

4.800000 

9.600 

10.5821872 

11.7212752 

8.042680 

90 

54.000000 

108.000 

119.049606 

131.8643460 

90.48015 

9 

6.400000 

10.800 

11.9049606 

13.1864346 

9.048015 

100 

60.000000 

120.000 

132.277340 

146.5159400 

100.53350 

10 

6.000000 

12.000 

13.2277340 

14.6515940 

10.053350 
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換算表 42: 俄分 特換中 國新舊 制及英 日各衡 

CONVERSION  TABLE  XLII 

WEIGHT 重量 

Russian  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Kuping  (Old  Chinese) 


Note:   British  and  American  pounds  of  weight  are  same. 


Punt 
(Russian) 
联分特 

Kung  Chin 
{Kilo- 
gramme) 
公斤 

Shih  Chin 
{Market) 
市斤 

Pound 
(British) 
英矮 

Kin 
(Japanese) 
日斤 

Catty 
{Kuping) 

Funt 
(Russian) 
gl^ 分特 

Kung  Chin 
(Kilo- 
gramme) 
公斤 

Shih  Chin 
(Market) 
市斤 

Pound 
(British) 
英磅 

Kin 
(Japanese) 
日斤 

Catty 
(Kuping) 
$#斤 

1 

0.409512 

0.819024 

0.90281875 

0.68252085 

0.686162 

20 

8.190240 

16.380480 

18.05637500 

13.65041706 

13.723240 

2 

0.819024 

1.638048 

1.80663760 

1.36504171 

1.372324 

30 

12.285360 

24.570720 

27.08456250 

20.47562559 

20.58486)0 

6 

J.  /Uo400iiO 

Z.Uoo4oo 

40 

lo.doUHoU 

£>J.7oOyoU 

oo.llJivoUOU 

^/ .o00oo41i: 

4 

1.638048 

3.276096 

3.61127500 

2.73008341 

2.744648 

60 

20.476600 

40.961200 

45.14093750 

34.12604265 

34.308100 

5 

2.047560 

4.095120 

4.51409375 

3.41260427 

3.430810 

60 

24.670720 

49.141440 

54.16912500 

40.95126118 

41.169720 

6 

2.457072 

4.914144 

6.41691260 

4.09512512 

4.116972 

70 

28.665840 

57.331680 

63.19731250 

47.77646971 

48.031340 

2.866584 

5.733168 

6.31973125 

4.77764597 

4.803134 

80 

32.760960 

65.521920 

72.22550000 

54.60166824 

54.892960 

8 

3.276096 

6.552192 

7.22255000 

5.46016683 

5.489296 

90 

36.856080 

73.712160 

81.25368750 

61.42687677 

61.754680 

9 

3.685608 

7.371216 

8.12536875 

6.14268768 

6.176458 

100 

40.951200 

81.902400 

90.28187500 

68.26208531 

68.616200 

10 

4.095120 

8.190240 

9.02818750 

6.82520863 

6.861620 
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換算表 43: 舊庫评 斤換新 制及英 H 俄各衡 

CONVERSION  TABLE  XLIII 

WEIGHT 重量 

Kuping  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 


Note:    British  and  American  pounds  of  weight  are  same, 


Catty 
(Kuping) 
車杯斤 

Kung  Chin 
{Kilo- 
gramme) 
公斤 

(Market) 
士  「- 
市斤 

Pound 
(British) 

(Japanese) 
3 斤 

Funt 
{Ritssian) 
俄分待 

Catty 
{Kuping) 
車杯斤 

Kung  Chin 
{Kilo- 
gramme) 
公斤 

(Market) 
市斤 

Poutui 
(British) 

央坊 

Ivin 
(Japanese) 

H 斤 

Futit 
(Russian) 

哦分待 

1 

0.596816 

1.193632 

1 .315754 

0.994693 

1.467384 

20 

11.936320 

23.872640 

26.315080 

19.893860 

29.147688 

2 

1.193632 

2.387264 

2.631508 

1.989386 

2.914769 

30 

17.9044«0 

35.808960 

39.472620 

29.840790 

43.721532 

3 

1.790448 

3.580896 

3.947262 

2.984079 

4.272153 

40 

23.872640 

47.745280 

52.630160 

39.787720 

58.295276 

4 

2.387264 

4.774528 

5.2G3016 

3.978772 

5.829528 

50 

29.840800 

69.681600 

65.787700 

49.734650 

72.869220 

5 

2.984080 

5.968160 

6.578770 

4.973465 

7.286922 

60 

35.808960 

71.617920 

78.946240 

59.681680 

87.443064 

6 

3.580896 

7.161792 

7.894524 

6.968158 

8.744306  1 

70 

41.777120 

83.554240 

92.102780 

69.628510 

102.016808 

4.177712 

8.355424 

9.210278 

6.962851 

10.201681 

80 

47.745280 

95.490560 

105.260320 

79.675440 

116.690652 

8 

4.774528 

9.549056 

10.626032 

7.967544 

11.659055' 

90 

53.713440 

107.426880 

118.417860 

89.622370 

131.164496 

9 
10 

6.371344 
6.968160 

10.742688 
11.936320 

11.841786 
13.157540 

8.952237 
9.946930 

13.1]  6450 
14.573844 : 

100  or 
1  Picul 

59.681600 

119.363200 

131.675400 

99.469300 

145.738439 
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換算表 44: 公镦換 英日俄 舊各衡 

CONVERSION  TABLE  XLIV 

WEIGHT 重量 

New  Chinese  (Metric)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Kuping  (Old  Chinese) 

Note  1:   1  Tonne  =  20  Shih  Tan  (Market  Piculs)  or  2000  Shih  Chin  (Market  Catties) 
Note  2:    1  Short  Ton  =  2000  Lbs. 

Note  3:    To  convert  Tonnes  into  Short  Tons  multiply  British  Tons  by  1,12 


Kung  Tun 

Tons 

Kwan 

Pood 

Piculs 

Kung  Tun 

Tons 

Kwan 

Pood 

Piculs 

(Tonnes) 

(British) 

(J  apanese) 

(Rvssian) 

{Kuping) 

{Tonnes) 

{British) 

(Japanese) 

(Russian) 

{Kuping) 

公敏 

英 m 

日貧 

俄瞥得 

庫軒祖 

公镦 

英 1 頓 

俄蒈得 

車种祖 

0.9842064 

266.666667 

61.04821 

16.755583 

60 

59.052384 

16000.000000 

3662.89260 

1005.33498 

2 

1.9684128 

533.. 333333 

122.09642 

33.511166 

70 

68.894448 

18666.666667 

4273.37470 

1172.89081 

3 

2.952(j192 

800.000000 

183.144G3 

50.266749 

80 

78.736512 

21333.333333 

4883.85680 

1340.44664 

4 

3.93(38256 

1066.666667 

244.19284 

67.022332 

90 

88.578576 

24000.000000 

5494.33890 

1508.00247 

5 

4.9210320 

1333.333333 

305.24105 

83.777915 

100 

98.420640 

26666.606607 

6104.82100 

1675..55830 

6 

5.9052384 

1600.000000 

366.2892(5 

100.533498 

200 

196.841280 

63333. 3333：-53 

12209.64200 

3351.11660 

7 

6.8894448 

1866.666667 

427.33747 

177.289081 

300 

295.261920 

80000.000000 

18314.46300 

6026.67490 

8 

7.8736512 

2133.333333 

488.38568 

134.044664 

400 

393.682560 

106666.666667 

24419.28400 

6702.23320 

9 

8.8578576 

2400.000000 

549.43389 

150.800247 

500 

492.103200 

133333.333333 

30524.10600 

8377.79150 

10 

9.8420640 

2(?66.666667 

610.48210 

167.555830- 

600 

590.523840 

160000.000000 

36628.92600 

10053.34980 

20 

] 9.6841280 

6333.333333 

1220.96420 

335.111660 

700 

688.944480 

186666.666G67 

42733.74700 

11728.90810 

30 

29.5261920 

8000.000000 

1831.44630 

502.667490 

800 

787.365120 

213333.333333 

48838.5(5800 

-J  3404.46(340 

40 

39.3682560 

10666.666667 

2441.92840 

670.223320 

900 

885.785760 

240000.000000 

64943.38900 

15080.02470 

50 

49.2103200 

] 3333.333333 

3052.41050 

837.779150 

1000 

984.206400 

266666.666667 

61048.21000 

16755.58300 
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換算表 45: 市擔換 英日俄 舊各衡 

CONVERSION  TABLE  XLV 

WEIGHT 重量 

New  Chinese  (Market)  into  British,  Japanese,  Russian,  and  Kiiping  (Old  Chinese) 

Note  1：    20  Shih  Tan  (Market  Piculs)  =  l  Tonne 

Note  2:    To  convert  Market  Picula  into  Short  Tom  multiply  British  Tons  by  1.12 


Shih  Tan 
(Market  Picul) 
前. 

Tons 
(British) 

英 J® 

Kwan 
(«7  apanese) 
日莨 

Pood 
(Russian) 
俄普得 

Picul 
(Kuping) 
車秆祖 

Shih  Tan 
(Market  Pictd) 
市祖 

Tons 
(British) 
英" « 

Kwan 
(Japanese) 

B 貧 

Pood 
(Russian) 
俄藝港 

Picul 
(Kuping) 
庫抨扭 

0.0492105 

LO.OOOOOO 

0.062411 

0.837/ /9 

20 

0.yo4J0oU 

CI   nA QOOA 

bi  .04oJ20 

lo.yooooU 

(or  1  Tonne) 

2 

0.0984206 

26.666667 

6.104822 

1.676658 

30 

1.4763090 

400.000000 

91.572330 

25.133370 

3 

0.1476309 

40.000000 

9.167233 

2.613337  , 

40 

1.9684120 

633.333333 

122.096440 

33.611160 

4 

0.1968412 

53.333333 

12.209644 

3.351116 

50 

2.4605150 

666.666667 

162.620550 

41.888950 

5 

0.2460515 

66.666667 

16.262056 

4.188895 

60 

2.9526180 

800.000000 

183.144660 

50.266740 

6 

0.2952618 

80.000000 

18.314466 

5.026674 

70 

3.4447210 

933.333333 

213.668770 

58.644530 

7 

0.3444721 

93.333333 

21.366877 

5.864453 

80 

3.9368240 

1066.666667 

244.192880 

67.022320 

8 

0.3936824 

106.666667 

24.419288 

6.702232 

90 

4.4289270 

1200.000000 

274.716990 

75.400110 

9 

0.4428927 

120.000000 

27.471699 

7.540011 

100 

4.9210300 

1333.333333 

305.241100 

83.777900 

(or  5  Tonnes) 

]0 

0.4921030 

133.333333 

30.524110 

8.377790 
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換算表 46: 英 噸換新 舊制及 H 俄各衡 

CONVERSION  TABLE  XLVI 

WEIGHT    重 量 

British  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  Japanese,  Russian,  and  Kuping  (Old  Chinese) 

Note  1:    To  convert  British  Tons  into  Market  Piculs  multiply  Tonnes  by  20 
Note  2：   To  convert  Short  Tons  into  the  rest  divide  by  1,12 


Pood 
{Russian) 
俄蒈得 


62.0278545 
124.0557090： 
186.0835635 
248.1114180 
310.1392725 
372.1671270 
434.1949815 
496.2228360 
558.2506905 
620.2785450 
1240.5570900 
1860.8356350 
2481. 1141 800| 
3101.3927250 


Piculs 
{Kuping) 
車秤祖 


17.0244604 
34.0489208 
61.0733812 
68.0978416 
85.1223020 
102.1467624 
119.17122281 
136.19568321 
153. 2201 436| 
170.2446040 
340.4892080 
510.7338120 
680.9784160： 
851.2230200 


Kung  Tun 
(Tonnes) 
公镦 


60.9628224 
71.1232928 
81.2837632 
91.4442336 
101.6047010 
203.2094080 
304.8141120 
406.4188160 
508.0235200 
609.6282240 
711.2329280 
812.8376820 
914.4423360 
1016.0470100 


Kwan 
{J  apaneae) 
日貫 


16256.7526398 
18966.2114131 
21675.6701864 
24385.1289597 
27094.5877330 
54189.1754660 
81283.7631990 
108378.3509320 
135472.9386650 
162567.5263980 
189662.1141310 
216756.7018640 
243851.2895970 
270945.8773300 


Pood 
{Russian) 
俄普 得 


3721.671270 
4341.949815 
4962.228360 
5582. 506905 
6202.785450 
12405.570900 
] 8608.356350 
24811.141800 
31013.927250 
37216.712700 
43419.498150 
49622.283600 
5-5825. 0G9050 
62027.854500 


Piculs 
{Kuping) 
車抨祖 


1021.467624 
1191.712228 
1361.956832 
1632.201436 
1702.446040 
3404.892080 
5107.338120 
6809.784160 
& 512.230200 
10214.676240 
11917.122280 
13619.568820 
15322.014360 
17024.460400 


Ton 
{British) 
英 


Kung  Tun 
{Tonnes) 

公敏 


1.01604704 
2.03209408 
3.04814112 
4.06418816 
5.08023520 
6.09628224 
7.11232928 
8.12837632 
9.14442336 
10.16047040 
20.32094080 
30.48141120 
40.641881601 
50.80235200, 


Kwan 
{J apanese) 
日貧 


270.94587733 
341.89175466 
812.83763199 
1083.78350932 
1.354.72938665 
1625.67526898 
1896.62114131 
2167.56701864 
2438.51289597 
2709.45877330 
5418.91754660 
8128.37631990 
10837.83509320 
13547.29386650 


Tons 
(British) 
英嘞 


123456789 


o  o  o  o  o 

12  3  4  5 


6789000000000S 

123456789W 

1 
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換算表 47: 日賞 換新舊 制及英 俄各衡 

CONVERSION  TABLE  XLVII 

WEIGHT    重 量 

Japanese  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Russian,  and  Kuping  (Old  Chinese) 


Note  1:    To  convert  Kwan  into  Market  Piculs  multiply  Tonnes  by  20 
Note  2:    To  convert  Kwan  into  Short  Tons  multiply  British  Tons  by  1.12 

Note  3:   To  convert  Kwan  into  Hundredweights  multiply  Britiah  Tons  by  20  (Long  Cwt.)  and  by  22.4  (Short  Owt.) 


Kwan 
(Japanese) 

日莨 

Kung  Tun 
{Tonnes) 
公敏 

Tons 
(British) 
英嚷 

Pood 

(Btissian) 
欲蒈得 

Picut 
(Kuping) 
車种祖 

j  Kwan 
(Japanese) 
日莨 

1 

Kung  Tun 
{Tonnes) 
公燉 

Tons 
{British) 

英哂 

Pood 
{Russian) 
俄藝得 

Picul 
(Kuping) 
庫种扭 

0.000375 

0.00369077 

0.2289308 

0.62833 

60 

0.022500 

0.22144620 

13.7358480 

37.69980 

2 

0.000750 

0.00738154 

0.4578616 

1.25666 

70 

0.026250 

0.25855390 

16.0251560 

43.98310 

3 

0.001126 

0.01107231 

0.6867924 

1.88499 

80 

0.030000 

0.29526160 

18.3144640 

50.26640 

4 

0.001500 

0.01476308 

0.9157232 

2.51332 

90 

0.033750 

0.33216930 

20.6037720 

56.54970 

6 

0.001875 

0.01845385 

1.1446540 

3.14165 

100 

0.037500 

0.36907700 

22.8930800 

62.83300 

6 

0.002250 

0.02214462 

1.3735848 

3.76998 

200 

0.075000 

0.73815400 

4.5.7861600 

125.66600 

0.002625 

0.02583539 

1.6025156 

4.39831 

300 

0.112500 

1.10723100 

68.6792400 

188.49900 

8 

0.003000 

0.02952616 

1.8314464 

5.02664 

400 

0.150000 

1.47630800 

91.5723200 

251.33200 

9 

0.003375 

0.03321693 

2.0603772 

6.65497 

500 

0.187500 

1.84538500 

114.4^4000 

314.16500 

10 

0.003750 

0.03690770 

2.2893080 

6.28330 

600 

0.225000 

2.21446200 

137.3584800 

376.99800 

20 

0.007500 

0.07381540 

4.5786160 

12.56660 

700 

0.262500 

2.58353900 

160.2515600 

439.83100 

30 

0.011260 

0.11072310 

6.8679240 

18.84990 

800 

0.300000 

2.95261600 

183.1446400 

502.60400 

40 

0.015000 

0.14763U80 

9.1572320 

25.13320 

900 

0.337500 

3.32169300 

206.0377200 

565.49700 

50 

0.018750 

0.18453850 

11.4465400 

31.41650 

1000 

0.3750U0 

3.69077000 

228.9308000 

628.33000 

80 


換算表 48: 俄普得 換新舊 制及英 日各衡 

CONVERSION  TABLE  XLVIII 

WEIGHT 重量 

Russian  into  Now  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Kuping  (Old  Ohinese) 

Note  1;    To  convert  Pood  into  Market  Piculs  multiply  Tonnes  by  20  ' 

Note  2:    To  convert  Pood  into  Short  Tons  multiply  British  Tons  by  1.12  :、  .，'■.. 

Note  3:    To  convert  Food  into  Hundrediveights  multiply  British  Tons  by  20  (Long  Cwt.)  and  by  22.4  (Short  Cwt.) 


Pood 

Kung  Tun 

Shih  Tan 

Tons 

Kwan 

Picul 

Pood 

Kung  Tun 
(Tonnes) 

Shih  Tan 

Tons 

Kwan 

Picul 

(Russian) 

{Tonnes) 

(Market) 

{British) 

{J  apanese) 

(Kuping) 

(Russian) 

{Market) 

{British) 

{Japanese) 

(Kuping) 

俄蒈得 

公镦 

市祖 

麵 

日貧 

庫 mi 

俄醤得 

公敏 

市祖 

mi 

日莨 

庫种祖 

0.01638 

0.327610 

0.01612179 

4.3681323 

0.27446477 

60 

0.98280 

19.65660 

0.9673074 

262.087938 

16.4678862 

2 

0.03276 

0.655220 

0.03224358 

8.7362646 

0.64892954 

70 

1.14660 

22.93270 

1.1285253 

305.769261 

19.2125339 

3 

0.04914 

0.982830 

0.04836537 

13.1043969 

0.82339431 

80 

1.31040 

26.20880 

1.2897432 

349.450584 

21.9571816 

4 

0.06552 

1.310440 

0.06448716 

17.4725292 

1.09785908 

90 

1.47420 

29.48490 

1.4509611 

393.131907 

24.7018293 

5 

0.08190 

1.638050 

0.08060895 

21.8406615 

1.37232385 

100 

1.63800 

32.76100 

] .6121.790 

436.813230 

27.4464770 

6 

0.09828 

1.906660 

0.09673074 

26.2087938 

1.64678862 

200 

3.27600 

65.52200 

3.2243580 

873.626460 

54.8929.540 

7 

0.11466 

2.293270 

0.1J285253 

30.5769261 

1.92125339 

300 

4.1(1400 

98.28300 

4.8365370 

1310.439690 

82.3394310 

8 

0.13104 

2.620880 

0.12897432 

34.9450584 

2.19571816 

400 

G.55200 

131.04400： 

6.4487160 

1747.252920 

109.7859080 

9 

0.14742 

2.948490 

0.14509611 

39.3131907 

2.47018293 

500 

8.19000 

163.80500 

8.0808950 

2184.066150  | 

137.2323850 

10 

0.16380 

； 1276100 

0.16121790 

43.6813230 

2.74464770 

600 

9.82800 

196.56600 

9.6730740 

2620.879380 

164.(37cS8(«0 

20 

0.82760 

(i).552200 

0.32243580 

87.3626460 

6.48929540 

70  J 

11.46600 

229.32700 

11.2852530 

3057.6926101 

192  1253390 

30 

0.49140 

9.828300 

0.48365370 

131.0439690 

8.23394310 

800 

13.10400 

262.08800 

12.8974320 

3494.505840  ； 

219.5718160 

40 

0.65520 

13.104400 

0.64487160 

174.7252920 

10.97859080 

900 

14.74200 

294.84900 

14.5096110 

3931.319070 i 

247.0182930 

50 

0.81900 

16.380500 

0.80608950 

218.4066150 

13.72323850 

1000 

16.38000 

327.61000 

16.1217900 

4368.132300 

274.4647700 

— 81  — 


換算表 49: 舊 庫秤擔 換新制 及英日 俄各衡 

CONVERSION  TABLE  XUX 

WEIGHT 重量 

Kuping  (Old  Chinese)  into  New  Chinese  (Metric  and  Market),  British,  Japanese,  and  Russian 

Note  1:    To  convert  Piculs  into  Short  Tons  multiply  British  Tons  by  1.12 

Note  2:    To  convert  IHculs  into  Hundredweights  multiply  British  Tons  by  20  (Long  Cwt.)  and  by  22.4  (Short  Cwt.) 


Kung  Tun 
(Tonnes) 

公墩 


3.580895988 
4.177711986 
4.774527984 
6.3713431)82 
5.968159980 
11.936319960 
17.904479940 
23.872639920 
29.840799900 
35. 簡 959880 
41.777119860 
47.745279840 
53.713439820 
59.681599800 


Shih  Tan 
(Market) 
市担 


71.61792 
83.55424 
90.49056 
107.42688 
119.36320 
238.72640 
358.08960 
477.45280 
596.81600 
716.17920 
835.54240 
954.90560 
1074.26880 
1193.63200 


Tons 
(British) 
英 I® 


3.52434078 
4.11173091 
4.69912104 
5.28651117 
5.87390130 
11.74780260 
17.62170390 
23.49560520 
29.36950650 
35.24340780 
41.11730910 
46.99121040 
52.86511170 
58.73901300 


Kwan 
{Japanese) 
日貧 


954.90558 
1114.05651 
1273.20744 
1432.35837 
1591.50930 
3183.01860 
4774.52790 
6366.03720 
7957.54650 
9549.05580 
11140.56510 
12732.07440 
14323.58370 
15915.09300 


Pood 
(Rtissian) 
俄普得 


249.836850 
291.4763i5 
333.115800 
374.7oo275 
416.3«47o0 
832.789500 
1249.184250 
1665.57900(". 
2081.973750 
2498.368500 
2914.763250 
3331.]  58000 
3747.. 552750 
4163.947500 


•  1 
Piculs  I  Kung  Tun 
(Kuping).  (Tonnes) 
庫种祖 I  公敏 


Shih  Tan 
(Market) 
市担 


Tons 
(British) 

mi 


Ktvan  Pood 
(J  apanese)  {Russian) 

日貧  俄普得 


0.0596815998  1.1936320.058739013  15.915093 
10.11936319961  2.3872640.117478026  31.830186 
iO.  1790447994!  3.580896；0.176217039|  47.745279 
！ 0.2387263992；  4. 774528  0.234f»56052|  63.660372 
l0.2984079990i  5.9681600,293695065  79.5754651 
:0.358089o988j  7.1617920.352434078  95.490558| 
10.41777119861  8.3564240.411173091  111. 4a56ol 
iO. 4774527984!  9.5490560.4699121 04'l27.320744! 
'0,537134398210.7426880.528651117143.235837 
'0 . 5968159980'!  1 . 9363200 . 5873901 30: 1 59 . 15093o! 
il.l936319f)60i23.872640,l. 174780260318.301 860| 
！ ] . 7f;04479940|35. 808960  J . 7621 70390;477 .452790' 
2.3872639920,47.7452802.349560520636.6037201 
|2.9840799900i59.681600,2.936950()50|795.754650! 


4.1639475 
8.3278950 
12.491842 
16.65579C 
2U.8197375 
24.9836850 
29.1476325 
33.3115800 
37.4755275 
41.6394750 
83.2789500 
124.9184250 
166.5579000 
208.1973750 


Picula 
{Kuping) 
庫种担 


' o  o  o  o  o 

12  3  4  5 


1234567890 
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第四 章各種 換算表 及附錄 

CHAPTER  IV    SOME  USEFUL  INFORMATION 

一金銀 店衡權 換算表 
1    THE  GOLD  AND  SILVER  SMITH'S  CONVERSION  TABLE  OF  WEIGHT 

公 分換市 分庫种 分克冷 及吐拉 

 a.   Gramme  into  Shih  Fen,  Kuping  Fen,  Grains,  Ounce,  and  Tola    ―  —― 

I  Gramme  (公分 ） -iriTSBTrSI 希分） = 2.6808933  Kuping  Fen  (庫 种芬) =  15.432356  Grains  (克? ^)  =  0"：^5 西 i^R^Hc—H 悉 1 )  =M57WT6ler(^W) 

市 分換公 分庫种 分克冷 司 及吐拉 

―  b.    Shih  Fen  into  Gramme,  Kuping  Fen,  Grains,  Ounce,  and  Tola  

1  Shih  FenW:§T:=0^3126  GrammeT<Sl-y=  0：837779  Kuping  Fen  = 4.82261 1  Grains  (^？ =0.010047  Ounw  (fa^=  :026792283Wla(ntS) 

康种 芬換 公芬市 分克冷 溫司 及吐拉 

一     一    C.    Kuping  Fen  into  Gramme,  Shih  Fen,  Grains,  Ounce,  and  Tola  

1  Kuping  Fen  (瘃 W 芬) =0.37301  GTamnie  (公芬 y^TT93632  Shih  Fen  (市; 5. 756423  Grains  (充冷 )=. Oil 否 9255  Ouiice  (jftgj)  =  .03198  Tola  (吐拉 ) 

英克 冷換公 分市分 庫种分 及吐拉 

 d.   Grain  into  Gramme,  Shih  Fen,  Kuping  Fen,  and  Tola  

1  Gram  (克冷 ） = 0.064799  Gramme  (公分 ） = 0.207356  Shih  Fen  (市分 ） = 0.173719  Kuping  Fen  (車 抨东 — =  1/1 80th  0^7005550556  Tola  (吐拉 ） 

英 fi 司換公 分市兩 庫种錢 及吐拉 

―  e.   Ounce  into  Gramme,  Shih  Liang,  Kuping  Chien,  and  Tola  

l  OunceT^^)  =  31.103481  Gramme  (^^)  =^0.995311  ShiFDang  (rjj^)  =  8.33853 1  Kuping  ChieF (； $^|?r=2frd  ToTaTtttgr"  ' ~ ― 

印 度吐拉 換公分 市錢庫 秤錢充 冷及？ a 司 

 f.   Tola  into  Gramme,  Shih  Chien,  Kuping  Chien,  Grains,  and  Ounce  —―  ■     —一  —  

iToTaT^tii:)  =  11.663848  Gramme  (公分 ) =  3^324813  ShlhChieMTlJlf ) =3.126953  Knpi'ngChien  (j^if^^) =T80lIrams  (^)  =1)'：；175  OTincela^) 
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二    公麓換 英寸表 

2    EQUIVALENTS  OF  MILLIMETRES  IN  INCHES 


Milli- 
metres 
公整 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 
公整 

T  T 

Inches 

英寸 

Milli- 
metres 

公整 

T  7 

Inches 

英寸 

Milli- 
metres 

公 £ 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 
公楚 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 

公 if 

Inches 

英寸 

Milli- 
metres 
公整 

Inches 
英寸 

'Milli- 
metres 
公楚 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 
公整 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 
公整 

Inches 
英寸 

1 

.039 

26 

1.024 

61 

2.008 

76 

2.992 

101 

8.976 

126 

4.961 

161 

6.946 

176 

6.929 

201 

7.913 

226 

8.898 

2 

.079 

27 

1.063 

52 

2.047 

77 

3.032 

102 

4.016 

127 

5.000 

162 

6.984 

177 

6.969 

202 

7.953 

227 

8.937 

3 

.118 

28 

1.102 

53 

2.087 

78 

3.071 

103 

4.055 

128 

6.039 

163 

6.024 

178 

7.008 

203 

7.992 

228 

8.976 

4 

.157 

29 

1.142 

54 

2.126 

79 

3.110 

104 

4.095 

129 

5.079 

164 

6.063 

179 

7.Q47 

204 

8.032 

229 

9  OXg 

6 

！ 197 

30 

1:181 

56 

2:165 

80 

3:150 

105 

4.134 

130 

5:118 

155 

6:102 

180 

7:087 

205 

8:071 

230 

9:055 

6 

.236 

31 

1.220 

56 

2.205 

81 

3.189 

106 

4.173 

131 

5.158 

166 

6.142 

181 

7.126 

206 

8.110 

231 

9.095 

7 

.276 

32 

1.260 

57 

2.244 

82 

3.228 

107 

4.213 

132 

5.197 

157 

6.181 

182 

7.165 

207 

8.150 

232 

9.134 

8 

.315 

33 

1.299 

68 

2.283 

83 

3.268 

108 

4.252 

133 

6.236 

158 

6.221 

183 

7.205 

208 

8.189 

233 

9.173 

9 

.354 

34 

1.339 

59 

2.323 

84 

3.307 

109 

4.291 

134 

5.276 

159 

6.2G0 

184 

7.244 

209 

8_228 

234 

9213 

10 

.394 

35 

1.378 

60 

2:362 

86 

3:346 

110 

4.331 

135 

5.315 

160 

6.299 

185 

7:284  , 

210 

8:268 

235 

9.262 

11 

.433 

36 

1.417 

61 

2.402 

86 

3.386 

111 

4.370 

136 

5.354 

161 

6.339 

186 

7.323 

211 

8.307 

236 

9.291 

12 

.472 

37 

1.457 

62 

2.441 

87 

3.425 

112 

4.409 

137 

5.394 

162 

6.378 

187 

7.362 

212 

8.347 

1  237 

9.331 

13 

.612 

38 

1.496 

63 

2.480 

88 

3.465 

113 

4.449 

138 

6.433 

163 

6.417 

188 

7.402 

213 

8.386 

238 

9.370 

14 

.551 

39 

1.535 

2.520 

89 

3.604 

4.488 

139 

5.472 

164 

6.457 

189 

7.441 

214 

8  425 

239 

9.410 

15 

.591 

40 

1.675 

65 

2:559 

90 

3:543 

116 

4.528 

140 

5:512 

165 

6:496 

190 

7:480 

215 

8:465 

； 240 

9:449 

16 

.630  ： 

41 

1.614 

!  66 

2.598 

91 

3.583 

116 

4.667 

141 

5.551 

166 

6.535 

191 

7.520 

216 

8.604 

i  241 

9.488 

17 

.669 

42 

1.654 

i  67 

2.638 

92 

3.622 

117 

4.606 

142 

5.691 

167 

6.575 

192 

7.559 

217 

8.543 

242 

9.528 

18 

.709 

43 

1.693 

68 

2.677 

93 

3.661 

118 

4.646 

143 

5.630 

168 

6.614 

193 

7.698 

218 

8.583 

243 

9.567 

19 

.748 

44 

1.732 

69 

2.717 

94 

3.701 

119 

4.685 

144 

6.669 

169 

6.654 

194 

7.638 

219 

8.622 

244 

9.606 

20 

1  779 
丄 •  <  " 

70 

厶- 1  OD 

yo 

O,  i  w 

丄 i^U 

A  79/1 

1 

c  7  no 

170 

o.oyo 

丄 

i  ,Oi  t 

O.DO 丄 

21 

.827 

46 

1.811 

71 

2.795 

96 

3.780 

121 

4.764 

146 

5.748 

171 

6.732 

196 

7.717 

221 

8.701 

246 

9.686 

22 

.866 

47 

1.850 

72 

2.835 

97 

3.819 

122 

4.803 

147 

5.787 

172 

6.772 

197 

7.756 

222 

8.740 

247 

9.724 

23 

.906 

48 

1.890 

73 

2.874 

98 

3.858 

123 

4.843 

148 

6.827 

173 

6.811 

198 

7.795 

223 

8.780 

1  248 

9.764 

24 

.945 

49 

1.929 

74 

2.913 

99 

3.898 

124 

4.882 

149 

5.866 

174 

6.850 

199 

7.835 

224 

8.819 

249 

9.803 

25 

.984 

50 

1.969 

75 

2.953 

100 

3.937 

125 

4.92L 

150 

5.906 

175 

6.890 

200 

7.874 

225 

8.858 

\  250 

9.843 
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公釐換 英寸表 （續） 

EQUIVALENTS  OF  MILLIMETRES  IN  INCHES  (Continued) 


Milli- 
metres 

Inches 

Milli- 
metres 

-  i 
J  jiches  1 

英寸 

Milli- 
metres 

1  nches 
英寸 

Milli- 
metres 

1 7iches 

英寸 

Milli- 
metres 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 

7"        t  ！ 

1  nches 
英寸 i 

Milli- 
metres 

Inches 
英寸 

Milli- 
metres 

英寸 

Milli- 
metres 

1  nches 
英寸 

Milli- 
metres 

Inches 

英寸 

公 3f 

英寸 

公凝 

公 

公 Sf 

公 3f 

公 if 

公 s 

公 S 

公 s 

公 3f 

251 

9.882 

, 270 

10.866  i 

301 

11.850 

326 

12.835 

351 

13.819 

376 

14.803 

401 

15.788 

426 

16.772 

451 

17.756 

476 

18.740 

252 

9.921 

277 

10.906 

302 

11.890 

327 

12.874 

352 

13.858 

377 

14.843 

402 

15.827 

427 

16.811 

452 

17.795 

477 

18.780 

253 

9.961 

278 

10.945 

303 

11.929 

328 

12.913 

353 

13.898 

378 

14.882 

403 

15.866 

428 

16.851 

453 

17.835 

478 

18.819 

254 

10.000 

1  279 

10.984 

304 

11.969 

329 

12.953 

354 

13.937 

379 

14.921 

404 

15.906 

429 

16.890 

454 

17.874 

479 

18.858 

255 

10.039 

280 

11.024 

305 

12.008 

330 

12.992 

355 

13.977 

380 

14.961  ： 

405 

15.945 

430 

16.929 

456 

17.914 

480 

18.898 

256 

10.079 

i  281 

11.063 

306 

12.047 

331 

13.032 

356 

14.016 

381 

16.000 

406 

15.984 

431 

16.969 

456 

17.953 

481 

18.937 

257 

10.118 

282 

11.102 

307 

12.087 

332 

13.071 

357 

14.055 

382 

16.040 

407 

16.024 

432 

17.008 

457 

17.992 

482 

18.977 

258 

10.158 

283 

11.142 

308 

12.126 

338 

13.110 

358 

14.095 

383 

16.079 

408 

16,063 

433 

17.047 

458 

18.032 

483 

19.016 

259 

10.197 

284 

11.181' 

309 

12.165 

334 

13.150 

359 

14.134 

384 

15.118 

409 

16.103 

434 

17.087 

459 

18.071 

484 

19.055 

260 

10.236 

285 

11.221 1 

310 

12.205 

335 

13.189 

360 

14.173 

385 

15.168 

410 

16.142 

435 

17.126 

460 

18.110 

485 

19.095 

261 

10.276 

286 

11.260 

311 

12.244 

336 

) 3.228 

361 

丄 4.213 

386 

15.197 

411 

16.181 

43G 

17. 擺 

461 

18.160 

486 

19.134 

262 

10.315 

287 

11.299 

312 

12.284 

！  337 

13.268 

362 

14.252 

387 

16.236 

412 

16.221 

437 

17.205 

462 

18.189 

487 

19.173 

363 

10.354 

288 

11.339 

313 

12.323 

1  338 

13.307 

363 

14  291 

388 

15.276 

413 

16.260 

438 

17.244 

463 

18.229 

488 

19.213 

264 

10.394 

289 

11.378 

314 

12.362 

339 

13.347 

364 

14.331 

389 

15.315 

414 

16.299 

439 

17.284 

464 

18.268 

489 

19.252 

265 

10.433 

290 

11.417 

315 

12.402 

340 

] 3.386 

366 

14.370 

; 390 

15.354 

415 

16.339 

440 

17.323 

465 

18.307 

490 

19.292 

266 

10.473 

291 

11.467 

316 

12.441 

341 

13.425 

366 

14.410 

391 

16.394 

416 

16.378 

441 

17.362 

466 

18.347 

491 

19.331 

267 

10.512 

292 

11.496 

317 

12.480 

342 

13.465 

367 

14.449 

392 

16.433 

417 

16.417 

442 

17.402 

467 

18.386 

492 

to 

268 

10.551 

293 

11.536 

318 

12.520 

343 

13.504 

368 

14.488 

1  893 

15.473 

418 

16.457 

443 

17.441 

468 

18.425 

493 

19.410 

269 

10.591 

294 

11.575 

319 

12.559 

344 

13.543 

369 

14.528 

394 

15.612 

419 

16.496 

444 

17.480 

469 

18.465 

494 

19.449 

270 

10.630 

1  295 

320 

12.599 

345 

13.583 

370 

14.567 

： 

1  K  KKI 

420 

Ifi  *S3fi 

445 

17.520 

470 

18.504 

495 

19.488 

271 

10.669 

I  296 

11.654 

321 

12.638 

346 

13.622 

371 

14.606 

396 

15.691 

421 

16,575 

446 

17.559 

471 

18:543 

496 

19.528 

272 

10.709 

297 

11.693 

322 

12.677 

347 

13.662 

372 

14.646 

397 

15.630 

422 

16.614 

447 

17.599 

472 

18.683 

497 

19.667 

273 

10.748 

298 

11.732 

323 

12.717 

348 

13.701 

373 

14.685 

398 

15.669 

423 

16.654 

448 

17.638 

473 

18.622 

498 

19.606 

274 

10.787 

299 

11.772 

324 

12.756 

349 

13.740 

374 

14.725 

399 

15.709 

424 

16.693 

449 

17.677 

474 

18.662 

499 

19.646 

275 

10.827 

: 300 

11.811 

325 

12.795 

350 

13.780 

375 

14.764 

400 

16.748 

42 & 

16.732 

450 

17.717 

47 & 

18.701 

500' 

19.685 
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三    英尺 及寸換 公尺表 

3    METRICAL  EQUIVALENTS  OF  FEET  AND  INCHES 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



英尺 

Feet 

英寸 

Inches 
0 

.0 



.305 

.610 

.914 



1.219 

1.524 

1.829 

2.133 

2.438 

2.743 

3.048 

3.352 

3.657 

公尺 

Metres 

1 

.0254 

.330 

.635 

.940 

1.244 

1.549 

1.864 

2.158 

2.463 

2.768 

3.073 

3.378 

3.682 

2 

.0508 

.356 

.660 

.966 

1.269 

1.676 

1.880 

2.184 

2.489 

2.794 

3.099 

3.403 

3.708 

3 

.0762 

.381 

.686 

.991 

1.295 

1.600 

1.905 

2.209 

2.514 

2.819 

3.124 

3.429 

3.733 

4 

.1016 

.406 

.711 

1.016 

1.320 

1.626 

1.931 

2.235 

2.540 

2.844 

8.150 

3.454 

3.769 

6 

.1270 

.432 

.737 

1.041 

1.346 

1.661 

1.966 

2.260 

2.665 

2.870 

3.175 

3.479 

3.784 

6 

.1524 

.457 

.762 

1.066 

1.371 

1.676 

1.981 

2.286 

2.590 

2.895 

3.200 

3.505 

3.810 

7 

.1778 

.483 

.787 

1.092 

1.397 

1.702 

2.007 

2.311 

2.616 

2.921 

3.226 

3.530 

3.835 

8 

.2032 

.608 

.813 

1.117 

1.422 

1.727 

2.032 

2.336 

2.641 

2.946 

3.251 

3.655 

3.860 

9 

.2286 

.633 

.838 

1.142 

1.448 

1.763 

2.057 

2.362 

2.667 

2.972 

3.276 

3.581 

3.886 

】0 

.2540 

.559 

.864 

1.168 

1.473 

1.778 

2.083 

2.387 

2.692 

2.997 

3.302 

3.606 

3.911 

11 

.2794 

,584 

.889 

1.193 

1.498 

1,803 

2.108 

2.412 

2.717 

3.022 

3.327 

3.632 

3.936 
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四    英寸零 數換十 進數及 公釐表 

4    METRICAL  AND  DECIMAL  EQUIVALENTS  OF  FRACTIONS  OF  AN  INCH 


jn  Deci- 
■  mals 
TjE 敷 

mm 
公整 

'  mals 

mm 

公整 

In.  "ec" 
mals 

■yz  'i    1  3£Sx 

mm 
公整 

mals 
央 TT  tSEIK 

mm 

公 s 

1/64=. 015 

0.396 

17/64  =.266 

6.746 

33/64  =  .616 

13.096 

*V64  =  .766 

19.446 

1/32=  .031 

0.793 

9/32  =.281 

7.143 

17/32  =.531 

13.492 

26/32  =.781 

19.842 

1.190 

3/64  =.047 

19/64=  .297 

7.540 

36/64  =  .547 

13.890 

M/64=.797 

20.239 

Vi6=.063 

1.587 

Vi6=.313 

7.937 

Vi6=.563 

14.287 

13/m=.813 

20.637 

5/64=  .078 

1.984 

21/64=  .328 

8.334 

37/64  =.578 

14.683 

63/64=  .828 

21.033 

3/32=  .094 

2.381 

11/32=  .344 

8.730 

19/32  =.594 

15.080 

27/32=. 844 

21.429 

7/64=. 109 

2.778 

23/64  =.359 

9.127 

39/g4  =  .609 

15.477 

55/64  =.859 

21.827 

1/8= -125 

3.175 

3/8=  .375 

9.526 

15.876 

V8-.875 

22.225 

Vm=.141 

3.571 

25/64=  .391 

9.921 

«/64=.641 

16.271 

87/64  =  .891 

22.621 

V32=.156 

3.968 

13/32  =.406 

10.318 

21/32  =.656 

16.667 

29/32  =.906 

23.017 

11/64=  .172 

4.365 

2?/64=  .422 

10.716 

*3/64=.672 

17.064 

59/64  =  .922 

23.414 

Vw=  .188 

4.762 

Vl6=.438 

11.112 

11/16= 扁 

17.462 

15/16  =  .938 

23.812 

«/64=.203 

5.159 

20/64=  .453 

11.508 

"/64-.703 

17.868 

81/64  =  .953 

24.208 

V 32 一  .^J f 

5.556 

15 /w=:  469 

11.905 

23Ao=  719 

18.255 

3i/~,=  969 

24.604 

iVm=  .234 

5.952 

31/64  =.484 

12.302 

47/64  =.734 

18.652 

63/m=.984 

25.002 

1/4=  .25 

6.350 

1/2=  .5 

12,700 

V4  =  .75 

19.050 

25.400 
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五    零 數換十 進數表 

5    DECIMAL  EQUIVALENTS  OF  FRACTIONS 


8  ths. . 
八 分之一 

16  ths. 
十六 分之一 

32  nds. 
三十 二分之 "- ■ 

32  uds. 
三十二 分之一 

64  ths. 
六十四 分之一 

64  ths. 
六 十四分 之一 

64  ths. 
六十四 分之一 

64  ths. 
六十四 分之一 

；     《 * 

Vie  =  .0625 

1/32  = 

.03125 

17/32  =  .53 1 25 

1/64  = 

.015625 

17/64  =  .265625 

33/64  =  .515625 

41/54  =.76.5625 

, V4  =  .250 

Vi6  =  -1875 

3/32  = 

.09375 

19/32  =  .59376 

3/64  = 

.046875 

19/64  = -296875 

35/64  =  .546875 

51/54  =  .796875 

11 

Vi6  =  .3125 

V32  = 

.15625 

21/32  =  .65625 

5/64  = 

.078125 

21/64  =  .328125 

37/64  =  ,578125 

53/64  =.828125 

o 

II 

II 

V32  = 

.21875 

23/32  =.71875 

7/64  = 

.109375 

23/64  =  .359375 

39/64  =.60937o 

55/64= -869375 

■  Vl6  =  -5625 

V32  = 

.28125 

25/32  =  .78125 

9/64  = 

.140625 

25/64  =  .390625 

*1/64  =  . 840625 

67/64= -890625 

卜 

II' 

〈 

il/i6=.6875 

.34375 

27/32  =  .84375 

11/64  = 

.171875 

27/64  =.421875 

*V64  =  .671875 

59/64=  .921875 

13/16  =  .8125 

13/82  = 

.40625 

29/32  =.90625 

.203125 

29/64  =  .453125 

II 

i 

CO 
Or 

15/16  =  .9375 

15/32  = 

.46875 

31/32  =  .96875 

15/64  = 

.234375 

31/64  =  -484375 

47/64  =  .734375 

63/64=. 984375 
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1  inch  .    • ， 

. = 2.54  cm 

1  foot  ,    .  • 

. = 0.305  m. 

1  yard  . . . 

. = 0.915  m. 

1  8q.  inch  . , 

. = 6.45  sq.  cm. 

1  sq.  foot  . . 

. x=  0.093  sq.  m. 

1  sq.  yard  . . 

. = 0.836  sq.  m. 

1  cub.  ft. ， . 

. = 0.028  cbm. 

1  cub.  yd.  •  • 

, = 0.76  cbm. 

1  grain  troy  • 

. = 0.065  grammes 

1  oz,  avoir,  • 

. = 28.35  grammes 

1  lb.  avoir.  • 

. = 7000  grains  troy 

1  lb.  avoir. . 

. = 0.454  kgs. 

1  ton  (long) . 

. = 1016  kgs. 

1  gall,  water . 

. = 10  lbs.  avoir. 

六    〜般 換算表 


6    GENERAL  CONVERSION  TABLE 


1  cub.  ft. . . 

= 6.24  galls,  or  28.3  litres 

1  foot  lb.  • . 

. = 1.356  joules 

1  gallon   . . 

= 4.64  litres  or  0.0045  cbm. 

1  B.  Th.  U. , 

. = 772  foot  lbs. 

1  ft./min.  . 

= 0.005  metres/sec. 

1  B.  Th.  U. . 

. = 107.66  mkg. 

1  mile  , . , 

= 1.61  km. 

1  B.  Th.  V. . 

. = 0.252  kg.  cal. 

1  Ib./sq.  in. . 

= 0.0704  kg./sq,  cm. 

1  ft.  lb. , , 

, = 0,1385  mkg. 

1  Ib./sq.  in. . 

= 2.3  ft.  of  water 

1  Ib./sq.  ft, . 

. = 0.04  kg./sq.  m. 

llb./sq.  in. 

= 0;704  m.  of  water 

1  h.  p.  •    •  • 

. = 746  watts 

1  Ib./sq,  in. . 

= 0.07  metr.  atmosph. 

1  h.  p.  •    •  • 

. = 33000  ft.  Ibs./min. 

1  Ib./sq.  in. 

= 70.3  grammes/sq.  cm. 

1  metric  h.  p. 

. = 736  watts 

1  ton/sq.  in. 

= 1.575  kg./sq.  mm. 

1  metric  h.  p. 

. = 76  mkg./sec. 

1  internat,  C. 

P. 

= 1.11  Hefner  C.  P. 

1  ft.  Ib./min. 

. = 0.0023  mkg./sec. 

1  internat.  C. 

P. 

= 0,104  Carcels 

1  ft.  Ib./miu. 

. = 0.0226  A\att3 

1  int.  ft.  candle 

= 12  Hefner  lux 

1  mkg./sec. . 

. = 9.82  watts 

1  joule .    .  • 

-  1  watt  second 
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七    各 種寒暑 表度數 比較及 訐算法 

7    COMPARATIVE  SCAI4ES  OF  TEMPERATURES  AND  OUTPUTS 


80f 
70 

GO 

50 

AO 

30 

20 

10 

P 

-10 

•20 


B=4 氺 

0 

B=.4(F-32) 


C-5(F - 32) 
9 


F=  ？具 +32 
4 

F=^  +32 
5 


kW=1.34HP 
HP  =  0.746  kW 


R  C 


212 


kW  HP 

13 

n 
n 
10 
9 

8 

6 
5 
I* 
3 
2 
1 
0 


098765432109876543210987654321 


2  00000000000000000000000002 

3  oooon^ooooooooooooooooooool 

s  554i-i'/«-.o'333332222  2  1  1111  


^  ^彻， 做^^  ^^^^sggssgs^gow 


1 


--- -------- 一 - 

-------  --  --------------5- 


Tnrlmllmll …一一  mlllEjmllllK 

3  a  1 

-L 一三一 一-… -三- 


TnTITfnl 


iml  一一  IllmllglEIiui 


mlrrntlTTr 


？  ？一 


崖 


-fnl 一 「三 n 兰 Ijn-fpTn 一 mi 一二 I! 一 Tllljl-ll 一 TTITfiilrj- 二二二 二一一 inj-li 一 jill.llin? 一 
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八  紙張及 

8    PAPER  AND 

Writing  Paper 寫字紙 

24  Sheets 張 = 1  Quire 刀 
20  Quires 刀 = 1  Beam 令 

Printing  Paper  印書紙 

500  Sheets 張 = 1  Ream 令 
2  Reams 令 = 1  Bundle 札 


Regular  Sizes  of 

Paper 紙 

張大小 

= 

17 

X 

1  .^1  /o  inphpH 

Double  Foolscap  • 

27 

X 

17 

丄/  " 

20 

X 

15  " 

Double  Crown  . . 

30 

X 

20  ，' 

Post  

191/4 

X 

161/2  " 

Double  Post  . . . 

311/2 

X 

191/2  " 

Double  Large  Post 

33 

X 

21  ,, 

Sheet  and  1/2  Post  , 

231/2 

X 

191/2  ，' 

221/2 

X 

171/2  ，， 

Double  Demy    . . 

35 

X 

221/2  " 

Music  Demy  . . , 

20 

X 

151/2  ,' 

23 

X 

18  ，， 

25 

X 

20  ，， 

Super  Royal  . . . 

27V2 

X 

201/2  ，， 

28 

X 

23  ,， 

30 

X 

22  " 

MF  

25 

X 

44  " 

31 

X 

43  ，， 

書 籍大小 

BOOK  MEASURE 

Sizes  of  Bound  Books    書 籍大小 


Demy  16  mo.  • 
Demy  18  mo.  . 
Foolscap  Octavo  (8 
Crown  8  vo. . . 
Large  Crown  8  vo. 
Demy  8  vo, . . 
Medium  8  vo. . 
Royal  8  vo. . . 
Super  Royal  8  vo. 
Imperial  8  vo. . 
Foolscap  Quarto  (4 
Crown  4  to. . . 
Demy  4  to.    - . 
Royal  4  to     . . 
Imperial  4  to.  . 
Crown  Folio  . . 
Demy  Folio  , . 
Royal  Folio  . . 
Music   . . . . 


to 


56/8  X 

53/4  X 

6V*  X 

71/2  X 

8  X 
83/8  X 

91/2  X 

10  X 
101/4  X 

11  X 
8V2  X 

10  X 

nVi  X 
121/2  X 
16  X 
15  X 

171/2  X 
20  X 
14  X 


43/3  inch' 
3V* 
41/4 

5 

51/4 
55/8 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
8 
10 
11 
10 

111/4 
121/2 

lov* 


1  一 


.is7a 工 
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